SPECVLVM SlNEMACVLA. S*(.c»f. 7. 


n* hite clauj* trie 
non a per ¡etur , {‘r'Wr 
nontrafibit per cám , 
Ezech.cap.44. 



EcceYttgoconcipiet , 
O* parift Filium . 
líaixjcap.y. 


V ir gtnis ¿tierno } genitus t Tatre mijfus ¡n álbum 
Menftbus, incoluit Vijiera ¿tifia, no^em. 
¿EdituseUChrislus C¿lefti, adftante, corona 
T ejlis mortalii plurima turba fuit . 

riferunt/iferuntcompta Diana, 

Cum terra^flufius^cr^ gnisedax. 
Qutnnnquam rifere prius ¡rifara ntc hnquam 
erunt Ditis, T artara n¡gra,fenis. 

Ipjeque ri[iJfes } D emoc ritus , alter & ejjes, 
Htraclite } fiiityis (a Ut'ttix. 

Etp.rfuffa noí>a fie omtia luce fuerunt, 

EJfepar l ¿lo ¿amVideretur Humus. 




POR 

LOS MENORES, NIETOS 

del Capitán Pedro de Arrióla, por cabega de D. Gracia 
de Arrióla fu madre, y como ceflonanos de doña 

María de Arrióla fu tia. 

EN EL PLEYTO 

Con don Sebaflian de Arrióla fu tio , fobre la partición 
de los bienes del dicho Capitan,y de doña Mariana 
Enriquez fu muger,vezinos de Malaga. 

Impr.foen Granada, Por Francifco GániaieVeUfcth jQo de -M.-DC. XXXX. 











N N V M agens ego 
decimum octauuro 
dum Tabes , dum 
dirá lues^íSc (ordida 
peftis,Hcu) prseme 
ret fanétos míidio- 
fa lares, nec parcit 
pueris, íeoibus a nec 
parcit anheiis ( ve 
eltfganter cecintc 
dócilísimas Licen- 


. . v uu viuai»ius J-icen 

tutus non m noltra verum , & apud exteras natio 
nesinfignis HiñoricusFrácifcusCafcalesin epi- 
grammatc nobis millo, quo faccefet Parcce,quod 
MaUcenfcsimmerenter mraret) (epe f^pius me- 
mioeram, uerum.atq- ¡teruro meciim volurabam 
doanna Ouidij NafonuPatrem , fratrefq-, def en - 
dedosdoccteis.lib.i de Arteamádi.his verbis cG 
•b, fint fratresfratres rlcifcere I*fo„cLq p ’ e " 
tib. fit tur a mere patria ( qui his i 0 l.bri» P ?* cep ! 

mr,n°o p°eta DQm.oandu» ) fratres 3 quin & mía 

noftro Abunculo male afedos, parrem , a c dorm! 
num meum mdefcnfum videbam.refpiciebá con" 

fidefabam. Voluntas hiídefenfandiappetitu’allil 

ciebatur.at implexione,ac «arietate materia. um, 
airncultatum verticibus, nodorüambagibus,exi- 
guitate i logenij detentabar prscipue cum ea , qua : 
Haefiodusad viri mtegritaté defiderat á me abllib 
cognoutflemait lile. Optimus ilie potert,q u ¡ ex f e 
cogoofeere cun£la,& nó cunóh ¡mmo.ntc aliquid 
Jctrem niíi me nihil ícire , vt aiebat Phylofophus 
tile Sócrates Alopecenfis. Et cum omnem Tapien- 
tiam a Domino Deo elle credcremquin,& apud 
tplos Erameos ínter ignotátiae Tuse tenebras tradi- 
tum repenjilemjvt pulchcr rime in iilo.Solonis ref 
ponlo Sditur, oam cum adolefeentes lonij raaom 
«tts a ptícatortbus emhrent, effetq; Ínter illos d c 
trípode áureo curo pifeibus edufto exorra cóten- 
tío» oc non antea ínter eos conueniTíet , quam eifer 
Delphot ntmum , refponíumqy ab Apollme. De 
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trípode ex Pbaebo querisMillefia pube$?Huictri- 
podern addico cuius úpiétia puma eft,Soloni tri- 
buere , qui Dcuoi eíie primum íapientia ailerens 
illum Delpbos miíi • Sapietia egens á Deo poftu- 
labam 5 & nemea (ó J ícito titubar et linguatimore* 
diuinos tangerefontes^ne&areiq; hauítus adiun- 
gere pocuia labris deprecaba/, abamicabihfcede- 
re hominescoiungente Deo>reparatriceaIma rui- 
D£ footis Adas , Phalangis Cherubici Impcratrice 
aVirgine 5 inquam 3 Deigenitfice Maria íplendidif- 
flma primi Parentii dehíli exeptione, a Filio con- 
fequi poícebam. Propicio numine ( licet non ¡n 
priore nobilitate obicdti fcientia veriabar) Ange- 
licum Solem^imma Solé lucidioré fancbísimum 
Thomam Aquinatem adelTe defiderabanij quodi- 
üino fydcre ,íeii ccelefti Fabonio mihi amdenti, 
rjectimeo 3 oec eft cur expauefcam,nee cur íxu i c li- 
tis Circi contrarios flatus exhorream. Jpfcenim 
auxilium pr^bcbir.largiccür pauoGÍniurójquibus 
nixus 9 frefus 5 confiiusOubiam,£c infiínauanimutn 
reparaui-nec íam argutiarum íviyQparcnem pro- 
fligare perhorreícam. 

PRELVDIO, 

E N el difeurfo defte pleyto fe han cotrouer- 
t ido muchos artículos, que dificultclamecc 
fe pueden reduzir a informe , que no fuelle 
muy prolixo,y afsi tocarebreueméte los mas fui - 
rancia! es,naj 3 i~b*cui ta s_dliLmica tnuder nis , Li & 
¡bigloí & Bart.ffquodmetus cauf. I.ampliorem. 
3 9»C.de appelíat, Ceuall. comm. contra coo:tn. 
quaeíh ; 8o. nu. 28 8. y en el principo de cada vno 
pondré el hecho fucintamentc, no callando lo íuf- 
tancialdel jpuesde íu inteligencia depended de- 
recho 5 vulgata l.fi explagrjs. $ z. abas §.in 
cliuo»ad 1 . Aquil.l.venditor. 17. veri. Ídem ref- 
poodendum^de traníaft. 1* quod íi minor.24« alias 
2j. §. Sc¿ebola, de minor. Roland.conf. 3 6. 
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articvlo i. 
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* Aí r í fc 5® fe ' oren,ado c fie pleyto , pidió don 
nesmn SÍ 3Ít,an 1 de Arrioía íevendielien los bie- 
dcr en n kr’ M A ea ^ de mayor los mandó «en- 

0^*1° vn! > n1 ° De¿ * 3 ’^ C ° n<: * ,ac ‘° de l° s me " 

D ^ Üí io ^ e P f ocedidIe fe pufieífe en el de- 

en la f ° ^ ner j , ’ oada de qual hizo: fino védio 

ria d P r C í nde ,C PafeCÍ0 ’? « ««me I 

r ndé iñ 0 ’ Ve ° dld0J ,’ y defus P^dos, Pre- 

di”, '°*f^°*»M*uerfe de eflar a los precios q 
m ' ' y ° s pujandozienros ducados mas:y afsimif 

cafa | d * ad ? ,m las puja» que hazen eo Ja 

Ja J Pa ,’ que 8 P re cióen 4P100. ducados, 

en P n'P *" * 8 °°‘ Y * asdos aceIíorias > que eftán 
«n «P.lasponenen ill 400j ’ 

f 0 Cuaque para deuerfe admitir las pujas en 

de aduertir^que los m!ieKI P ° 1,af, °í^ enera ^^ e 
piezas de oro, y plata, y cofaVfeS ° - 

en tos iu?«íe,‘! por'J hj wft, mÍ¿* ? i9 * * haWa 

f :siz 'ir?^ \ú 

• }■ d 1. ta.cidj. moniscaufa¿ 18. $,fi n ¿ e **"■%/>*&* ¿3 ¡¡uiitc*. 

d onat caula mW t.Wccí« > coU < &,-,6., • / ' 7 ' 

í c7‘“ ¥ ^ ' 

ordo. ? c.deexcepr renudrc.l.r.l.duplesrario » 

^«•r r«“ *? ta***»***»—*». / 

„ u ¡, t c í* í j°‘ * P'. ,ÍU “C¡0I) d« m.l. fe, I (i 
í¡ ‘ ; < :- de P r,c d.decur.line decre.jn aíic. I.b. , „ 

Leíuaol.de clauíui.dauf.so.glora.o.y.Menoch' 

' ‘ * B . > da' 


f/¿ > ' ffj, ' Sf. 

f nt * 1 * 6 Ji 

t*tx*>rtc.Vtn j trié* a jl 


» futvxtj 


\ 




de atbitr.caíu 17t.ngm.i7 ,&i8.&caíii nj.n.3. 

& detecupet.potlcf remed í Auendan. 

¡n di&ion.serbc, ..//morteJí, Azeued.ini. ip.nzo. 

t1t.21.I1b 4 recop.Cacheran.decil.109 n.?. 

¡ ^ Comprueuafe d« que la venta enalmone- 

dano íe puede hazer al fiado (i todos los intereía- 
dos no cottlientenjGrat jan.difcept.cap.3 26. nu. J. 
&tom 2.«ar.cap.32t n 4 .&oap.j»<.nu.i-& 4 * 

Farioacdecif 3 .o.i.& 2 .&decil.io 5 .n.i 3 .Giur. 

decif. S3 .n.4.7.&8.Iacob.DaroftrudeMOs, delta- 

iatione,&fubhañatione,c. 5 .n. 3 . 0 la(c»dc.cil.io 9 . 

i,;io.Mafverius,iopraa.tit 1 defubhaftatione,nu. 

i^Aióra 1 departitio.p.i.c.?.n. ; % 9 text.',nl.aDi- 

uo Pío. 1 $ >Med íi etnptor,de re iudicata.Pues con 
quanta menor razó fe podran . «matar y vender lio 

almonedado folo no cófinticdolo, fino cotradizie- 

dolo tañías vezes los intetefados, y auiendo man- 
dado el luez.hazer almoneda publica, y quado cel 
plevto no cóítara aueríaltado ellas loiemnidades, 
fino que huuj.wa duda en-ellasno le auian de prelu 

mir. que almoneda con los requisos no íe prelu- 
me fivna dejas panes megaauetla auido, Afüiót. 
decif. 3 4 S nu.5 • Alex.conl.^.nu.j • Meooch.coni. 

$8p,num8. r J , , r , . • 

^ j’ También es juftificado deucrfe atímitif 

las pujas en las cafas*que ademas que los aprecios 
fueron hechos por artilleros, gente íugna a la ju- 
fiídicion de don Sebafiian fin hallarle ia parte cc 
los menores prefente a verlos hazer 5 nia verlos ju- 
rar, auiendoíe nombrado de oficio: quando huuiei* 
íen fido muy juftificados no ay razón que prohíba 
ci poder reclamar contra ellos,doccnt communi- 
ter fcfibentes,inl.i. C. deponderac. & aun illaf. 
lib.iOrfiendo tan notorio el engano que huuo,y ef- 
íáprouadocon muchos teftigos probanza que fe 
admite en el judo precio y valor de vna coía,gloi. 
in §, fin. lnft.de vcrb.oblig. verbo 3 Probare, Pincl. 
^ulva*3'P ,c *fiu n.B.C.dereícind.vendit. Mafcard. 
de ptobat.COnd 6 57.a o. i.& concl.i4U3’tl.i>Lup* 

inl^*§.$.nuoi.i2.o-vcíf.Tertiofitprobatio,c.d(3 

— - - - 
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paíUntercmpt.&vendit. y no pudiendofe negat 
que los réditos fon de mayor candad rcípeto de ios 
aprecio,, y aun ¿ e hs pu j as ,fc deuen admitir* ptws 
e ¡o cotrario no quedaran ias cafas en fu julio va- 
ior,y eíiceoías colas immuebles orayzesfe hade 
con.iderar por los red.tos,de fuerte q ios de veintel/? 

s equiualgan el principal.authde nó alien, aut , 
permut. rebus EccIe^.$.fiveróaIícaiusJEcclefiafti-' T ‘''‘ ,5A ‘ ,í, ‘ í, 
C.stit.t.cpJIat.a •g!^e» b . Iu fl¿,¡ oau , h . per J 

C.defacrof.Eccleí.Bald.l l b. i .confj i 3.,nfin.Ro* 

nian.conf.»84.n.fin.Iaf.inl.íifundíá ) perfideico!ní\ 

M e noc ^ c olp 5 4 3 ° n ^ j ^ S 0 n 1 * ” 6 ^ 1 ‘ n * 1 ‘ ^ 3 • 

S f -Yloanef A' 4 " &con ^3j8,n.io. 

¡í? de reguíar^cl '°! ed,fici ^ no Ce , 

Graiian. difcept.caD 6o a <3 c u, f res >y réditos, \ o / 

Alex.Ludou.deci(.c,/níí *í h T 

nueftrofauor, porole^H-' 7 ' 6 W de eDteu <Ur en 

Un mas de a c¿mo «ana„ d ' n f ariaroS * e cafas va- 

¡** r« >« r,r,;?7 

•ola, que excedia el reloet,-. rl . I j- " U co1 '- / 
do ellos fon proporcionaM*. ^1* 1 1' 0 /*- 00 3 U *"- 


/ /i é- 9 ¿tt'it'tx 


Stti 7 r>a+} 


ÁiJ'hA ; 'ftr**. n jf 


: hA i 


\ 


do ellos fon proporcioné, Ts^ 

«a FotaneI.de paa.nupt.clauf .4 el ,s pr ‘ 0 c 'P aI » 

mirando a que la 

•«.fin» ...¡StS? f “""' f " 
cljai.Mantic.de u. ,.có"n,„,’ld 7” ' 1 ' C ° n * d ' 
6 f Ycifi«f.,nj. Dn0enU,b -‘M , t-2o.n.i 4 . 

deadmjtir e'n lisi-af ^ ainen{ - 0 P r * ten dcr no auer/¿ 
fetialadas pa fa í ü m ^ P I‘ nClf)a . íes jpor dezir eJJan 

nolieuatlLa(idS 8 : qUeUCndo P Prcíie « mí 

meare dtze el Tenor don M ‘'j° r ,^ ac como elegante- 
fíaru i.deleratis ran e ^h°r de Vaiencid>tra, 
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fe ha de entender mejorado en la cofa fenalada ab- 
jolutamente , fino con aditamento que lea del ter- 
cio y quinto, que lo que le da ño es aquella eipecic 
cierta , fino el tercio y quíntode losbtrnes quele 
puede aüiíeñalar.legun ¡a ley i ? de Toro, y el ie- 
r . halar vna cola nole haze mudar lullancia , o nato- 
-Raleza: por feñalatíefolo.eomo denotado la oblt- 
raciona la pagaJelamejorail.qoidamteftamen- 

¡0,69. delegan» Y.l.PauÜ Callinico.z 7 . §• 

/lceatis ^ .ULutiusTitius*! aliro.&ciu. lega- 
/ti s, y el tenor do Martin N Uto in manuícnpt. tra- 

1 datu de praeleg.cap.í.num.aa.in fine, tratando de 

aquellas palabras de la ley and* Toro : JÍotu U 
dicha mejora fra en e oja cuna , concluye con Molina, 

lib¿i.deHifp.primogcap.to.n.i4.auerfedeerite- 

der de mejora, a coya paga el quemejoraua tena o 
cofa cierta , y afsiqfi vale titas loUnalado que la 
mejora.dtoe bóluer el excelTo, y ítvale menos le 
deue luplir el tercio y quinto por los herederos. 
Muy a nueftro ptopofito Antón. Gómez, ad 1 . 1 7. 
Taufi,n. > 4-ad med.ibi: Item infero, quod (tres 
afsigma p'o meliora tione temj ¿puníale t país quam ter- 
tium isr ftt lojtgi mmris taUris qu&rn teicinmnó debit 
films mdioratus babero tótem rem pro melioratione. Y 

yaque tratamos pleyto de particiones, oygamos a 

Aiora en la 1 p.cap ? .n 1 6.ibi : ^ejpondio, que en 
efio puede avtr grade daño ,o frene ib délas partís en mu- 
chos cojos, en (fia manera : pongamos que ti pod't ó la ma . 
dre mejoraren a tno de fus bijas en el nrday quinto dejut 
bienes, y fe losfeñalaion en Vuapiica.obeiedumiéio, que 
ytlia mucho mas: tfienv prado pretende , queje aprecie 
cnpoco,porqnequfpaen il tercio) quinto ■, is ot,os her- 
manos pretenden , queje aprecie en mas de lo quetalt t o 
en lo juño, porque no lo pueda llenar todo por m jon,(?c, 
Et infra: Yajsidigo ,quecontra el agrsuic y frau !e que 
fWdeauertn los dichos aprecios , puede elduboheiedtro 
tfar de dos remdits)tl trio es, que ft latajfa,¡ó je hiyere 
en menos de lo que talen les bienes , bien puede ponellos,) 
pujalh,! rn iodo I o q talen ,) r/ío no lo pueden contra Jtzjr 
los coherede, oí, porf rnftnctbt ¿t todos,} dt la hazjeda, 

¿ — - - 
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J bienes comunes ,y ft fuere pobre echará algu ponedor e[ • 
travo, Vt prohat ttxtiis ex quo jumitur practica in l. a Je f* 
jicíüy ^bi DI). C.com Jiuid. A ncon.Fabcr de eiror. 
pr^Jt.dc cid. ¿.en. 8.1 bit Stcttí c contrario ji phirislPc 
dipofsintrf u a m fu et unt ¿ejlimatit ^ nvtieU audiendus h.e * 
resrfuiojjert conuentam <e{l¡mationcm bjpothtCA < 5 - 
tnodu m ítbi retine at . 

•* ♦ 

7 f Y por parecerme que el fundamento 
del contrario ella en la Ici jo.de Toro,cnquefc 

difpone,quc los heredaos no puedan pagar en 
dinero los bienes fe na lados por clpadre en la me 
jota del tercio y quinto, y que las cafas principa- 
les fueron feñaladas.y por el camino de las pujas 
no fe le han de quitar. Satisfago, que la ley d ze, 
qoequando los bien ts en que fe fcñala lamejo* 
*a, cabiendo en ellosfeaya de hazercomodecon 
° ' P ,etcnc ^ c ‘P Cro fi no tienen comodadiui 
eftima t e ior Cden ? ell L ,,edcuedaral mejorado la 

elvjlr.fr i 0 q«e le han pujado, exceden 

el valor del tercio y remaniente de quinto, y DO 

fe pueden diu.diijeo cuyo cafo entra la facultad 

de los herederos, y la limitación que haze lamif 

maley ylotiencnalsiTélIo Fernandez en ella 

leí 2o. n. i 4 rn fin.de Arias, n 6. Anc.Gomez, n.r. 

Motien^.inl.j.ut 6 glof. , .num.j. Irb. 5 .recop. 

que es la l.r 9-de Toro,donde fe determina, que 

los bienes ft halados fe han de pagar en cfpecie v 

quando no exceden el valor del te. ció, en cuy os 
te, m, nos Angulo inl. 4 .glof. 2 . infi„. dzeeon 

Baldo que elio le hade hazer por licitación, al- 
m o n ed a , , y p n > a s, h i s v e r b i s : i ta )> t ba bens minoren 
P*rtem¡»[s,tM¿mprtt¡umfMp 4 n ¡ t , v mUtbab'nt 
Matorctnnolltteam. 

^ , _5 L a fecunda limitación de la leí r 9. y 

20, e oro, es quando la cola que fe léñalo para 

la mejora nocs la mas preciofa y piíocipalde los 

bienes del dlfunto,de donde adjudicarla al me jo 

& »ado 


tido fe haze fraude y daño a la legitima de los de 
mas hijos, ex dodhina Iafonisdedncit Matienc. 
in d.l.^.glof.i.tit.ó.num i &<S lib.5.tccop. fe- 

quutusloicCouarr.in c.Rainaldus,§. 2 .n. 5.Í0 n- 

nede ceftamentis:y no fe puede negar, quecílas 

cafas fon losmcjores bienes, 
p Terccia limitación de la pretenfion 

dcdonScbaítianes la ley dicha 1 9-dc Toro, dó- 
dcfedafacultadal padie para que ieñalcla me- 
jor a, y dize, que fcacn la parce de íu hazienda > y 
citas cafas fon la mitad cora pradas, y agregadas 
durante el matrimonio,en que cuuo parce la mu 
ger y fos hijos ella muerta; confieffalo y proeua- 
lodon Scbaftian.y ajufta lo que a cítc ptopofí- 
to dizc TelloEernandcz en términos en ladicha 
ley i9.num.a.y aunque difuelco elmatrimonio 
cílana la adminift ración délo multiplicado en el 
Capitán Pedro de Arriola,y a fe fabc/juc cita íir 
oc folamentc paraconcratosonciofos ; y no pa¡a 
donaciones:como enfcñaSuarezin l.i.tit.r 5. de 

las gananciasJib.^.forijVerf. Viten os quiero, Se 

gurain traót.dc bon.lucrat.conít.macr im.o. 1 5 * • 
Palacios Rubios inrubr. dedonac.intcr.nu. 1 9. 
cum alijs.Ycnloscontratosy caufas lücraciuas 
nadie fe prefume dar masde lo que es fuyo, y fie 
dolo la mejora, no fe puede encender auerla fc- 
ñalado el padre en las cafas mas que en fn parte, 
Iacob.Cancef.variar.iefol.i.p.cap.8. de donato 
n.7 ». no juzgando quenadieda mas deloquetic 
ne,Bald.in i ubr.col.2.q.6. C.dc contrah. empe. 
Aoton,Gomeztom.2.variar.cap.2.nu.4. & 25.’ 
Vcif.Aducr ccndum tamen. 

articvlo II. 

to f Ptetendefc por los menores aticrfe 
de fequeftrat losbiene¡>,y ponerfe en tercero mié 
tías fe determina elle pleyto en todas infancias 
y fe adjudica a cada vno la parte qdellosle p ei * 
tenccicic. 

Conozj 


ti f Conozcoquelosluczesno deuéin 

confideradamente mandar íequeftfar, antes han 
de mirar las caufas y razones que a ellomucucn 
para ponerlo por obra, vedocuie Paz de tenut, 
p.l .cap.i o.n.2.& 3. Elle reparofoplico fe ten- 
ga en ver quancas ay,para no cfcufarlo en el ne- 
gocio prelente, no ¿ledo lamen r, hallarnos ea 
los términos de la ley xqoifsimum 1 *7. de vfufr. 
Conñandodciplcycolapcndencia en razón del. 
¡nuentario,y las que fe denen temer en gente no 
ble,ydelacalidadconocidadedon luán Delga- 
dillo,viendofc cada dia prouocado,conquc el fe 
queftro feria fcgurifsimo,vc ex 1 fin.§.fio.C.qub 
busad libcrtatem proel. non licec. <3c ex ocloau* 
*horibus,quos refere docctlacobus Sahagun ad 
fub.de fcq.poíT.in dcciet f num.$. Ant, Gómez in 
l-45.Tanr.num.i93.PaiUd.2pquotid.c.5.o.fia # 

. Anc. Pie h.iart.lib.5 .tic. 1 5.$.pr#tcrea, no. 2 o. 

\ fiah. lu ^ 

. iqmscaucioncsfam.hícrcirc.DjxoIoandc He 

biaVolanosin Curia Philip.a.p.del joieG> ekc- 

LW 7 'r' n '/ QL e f ,losl,eredír °t en lapoffefsionpro 
induufo no fe conformarlo Je ella refn/tare» rencilla,* 

pejd dumbr escara tattarlo ellue^, mande, y baga que la 
herencia,) bienes d ella je pongan en fequejlro y depofuo ba 
fia queje haga Udiuijiony partición de ella y de ellos .P a¿ 
vbifupianum.i 5.Didac.Pcrez io j,i, ib¡ : Verf>¡ 
gracia primo cafuVt l¡?r¿jesDidet,(jrc.Sc vcrf.qu*ro 
1 j.tit.i o.lib.j.oidinam. y feria el remedio vni- 
wetfaldc concluyr eñe pleyto,qnc como U otra 
paite detenta los bienes, no quiere llegue el di* 
dcUqucnta, moftrandolo por las dilaciones q 
procurado y o remedio deuen mirar los feñores 
Iuczes fiendo muy larga fu jurifdicionjmuy gra- 
de fu mandos muy lato fu oficio , 1. 1 . de iuníd, ; 
omn.iudic, 

12 f Ni en contra importa intentar don 
ScDaftian hazeife ieo ? y con figuien temen te de- 
zir no fe le ha de inquietar de fu poífefsió feque^ 
Ílraa 4 n l° s biencs,iuxta Paiif.conf 4 Í.hb.i . nu. 

il. 
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ji.Bald.lib.í.conf.j.nam^i.&inl.qnidamcxif* 

tiauaerint^num 6. veif.a.fi cercum pctatur,Go« 
niezin I.45.Taüii > num.ip7.Maticn^.io l.j.ticJ 
7 glof i.num.2 Jib.j.rccop. Couarr.piaót.c.i 7. 
nuiti.i. Poique li fchazc ieo,fegun que figoifica 
culpado, le confeiiamosfcilo^ aueilo fido ,mas 
í¡ íimularfe jco quicie dczii pofieedor, y dcman 
dado,qucfe oponeaactor, negamos ferio: y aua 
que es verdad que tiene los bienes no los portee, 
fino los detenta apropiandofclos, como fi piiua 
tiuamentc fueran luyos, coque defpoja a los me 
nores de fu paítelo auicdo mas razón paraq los 
tenga vn coheredero que otro, fiendo todos ac- 
tores y reos en el joyzio de partición, que esmix 
toydoble^.qutfdamadtionesfinft.dcadtion.l.a* 

¿tionis verbo , #. fin deadt.de oblig. 1.2. veri. In fa 
mili¿e,ffjamiliíe hxrcifc.Paz in piaxi tom.3. c.i. 
$.5 num.2.Y confiando aucr tomadolos meno« 
tes la pofiefsion pro inditiifo judicialmente por 
efeufar pefadumbresquefe pueden 0;iginar, fe 
ha de mandar fequeftrar, Iacob. Aietin.in ciadt. 
de fequefi.aum.7.Plotus lnl.fi quando, n 1 07J 
C.vode vi.Menoch.de recuper. pofíef.reaM .n. 

5 19.Lancclot.dc actenc.declar.4.num.37&3 8. 

paincipalmcntc noauiendo fido poffeedor pací 
fiec^ni cenicndomas queeIlos,fino detentar los 
bicnes,conque nodeuegozarde la comodidad y 
vtilidadque caac configo la poflefsion, I.i ./.a- 
pudlulianum, íF. de poli c. 1. fi qn¡s líberum de 
probat.l.vis eius , C.eod.cap. cum contineacde 
icfciipt. 

i 1 5 1 N¡ fepnedc rchofarconftado ferdcti 

dora les menoies de gran cantidad, y fer don Se 
baftian perfona difícil decoouenir pos razo del 

oficio tan precmiíiéíc que tiene, a que no \ csc¡{¡c 

da icfgua do.pues cada año oeuc mas réditos c ti 
\n juyzio de par ticion que va eternizando con 
l«aslaig^asóío licita; ni fe puede negar difipa los 
bien< s,p liC $ confume fus frutos , bien íca en fus 
nuefíidadcs, bte en las agenas,y es bailante ia« 

zon 


/ 




7 

Zon P ara * n ^uzir de populación, Angel, ¡n 1. ímpe 
raf or4.idem,de appellat. Archidiac. in cap.quia 
rc, « * iq.i.Bald.in cap.ab eo,deíequeftr.potÍds y 
Riéndola para mandar íequeíírar,cap dtle¿lus,de 

c que(tr. poli. Ui.tif.^.pj, Carroc.dc íeq 2 p.q i. 

n - 4 * o por lo menos para que los réditos no paren 
e ntu poder, íi no ic pongan en el depofirario gene- 

* a >‘dmpe!*atores,$.vlt. deappell. Paul. 5 fent.c. 
P c n, cap. tin.de íequeílr poli. 

p - f Y íiendo los menores acreedores por 
u madre , y p 0f dona María de Amóla luna, alsi 
,.°9 ,e ,oca,e de legitima , como de mejora , fe 
0 'geauerfe dehazer íequeftro para que con los 
* ,to * * e va ya acudiendo a todos mientras durare 
‘ P le y t0 » 00 üendo bien que con los mifmos que 
proceden délas partes de hazienda de los menores 
l*s de guerra don Sebaft.an.y ellos por fu falta de- 
Xen de hazer las dilig C0Cias que cuydárantenien- 

;«»y i "> T J°co n d 1 bo» (spwi nnpof- 
llbilitarlos $ h.ec domina elt Coephal.hb. . . cornil. 

J»7.num. to. Surd.dealiment.nt. i.oom.2.Mtc- 
res.demaiorat.j pan q y.num í7 Laocellot.de 
attent. t p.cap. i ¡.n, Jf íc J J.Couatr. pradl, cap. 
6 n -^ v crl.Lgov e ,o Ni bata en fu fauor dezir.que 
quando lea deudor deue primero fer conuencidly 

delpuesobl.garlea pagar.y apremiarle, iuxta l.*n. 

C.de prohi.lcqucltr.pecu.l.fin.C.de ¡urefifci.cap. 

bn.2o_q.vlr.cap.non ne.S.q.j.y no auerfe de hazer 

antes fequeífro por tener elfo lugar, quádo la deu- 
da, oobhgaciancs de aquellas que íi no fe pru*uá 
no le prelumen por derecho .corno ü fe le ptdielfe 
poralgun cótrato.Didac Perez.vbi fupra, y oy co 
la parte contra»,, no le ha contraído, fino folo fe 
pretende reíhtuya tan gran parte como los meno- 
res tienen enefta hazienda que ha vfurpado. 

¡5 « Baífatescauías Ion las referidas pata mo- 

uer a los fenoresjuezes .pues cita en fu arbitrio I» 
refoluciode cita rr atería, Mieres, de maiorat p,. 

q 7 .n.}í *lqjinfinemqua:ñ Molina de pr¡ 

Ojog.cap.ij.au, 0> multi* rclatis Sahagun,io cap. 

D dileflus, 1 














dif«a<H.».n. t3.;n fioe,de feqoefir-poíT.* 
opone cofa de contrario , y feria eüa (eqo.rtrac.oa 
el remedio final para acabalamos p c y t ® s ’ 

concurrentantasfazonesdelasquetrae e Á 

Trcncacinq.var.f ciol.lib. 3 e o • _• 


a r t ic v l o níi. 

*\ 

16 f Porque muchaspretcnfiones 

fi duro, ó fe cótinuó la compañía entre el 1 , 

Pedro de Arrióla y fus hijos delde la muert ‘ . 

ña Mariana Enriques fu rouget, awre de exal“ 
fi fe acabo, 6 no diiuelto el matrimonio. 

>7 ff y para proceder con claridad, folo no' 1 * 0 » 
que entre maridoy muger fe hande confiderar dol ' 
compañiasjvnadela vida,q es relpeto délas mit- 
mas perlonas:otra,de los bienes, refpeto de la ha- 
zienda; porque fon compañeros dium.e,& huma- 
na domos, vt ait Hermolilla,io add.gloU.j. & 4- 
1.5».n.c2.tit.a.p.s- y fe dexa entender deqno loto 

ay compañía entre los cafado, verdaderos , lino 
también éntrelos putatiuos, Barbota muiros rcte- 

rens,incolle¿ladcap.2.dedonat.ir>ter.n 9 fi-nco 
afsi qnofecootruxo matrimonio Itáte inte- coiu- 

ges canónico impedimento.vt ind. c.a. adr.oraiút 

pr£epolltus,& Butrius,n.i. Vicentius Salviolus, in 
Rub.n <7.ff.folut. matri. con que no podiantener 
Ja de la vida, luego avrá de fer de los bienes, y mul- 
tiplicados, y conliguiente mente en los ca'ados có- 
íideraremos las dos compañías que he dicho. 

18 y Supueftoloqual afirmamos. que difuel- 
to el matrimonio por muerte de la muger fe acaba 
la compañía de la vida , y fi en Iosbienes quedare 
elmaridofindiuiditlos ,ohazer inuentario dellus 

dutará , y fe continuara la de lahazienda entre el 
padre y fus hijos , y los multiplicados que huuier e 
defpues de difuelto el matrimonio fe diuiduápor 
mitad como fi huuieran fido envida de la muger. . 
r? S Eftofeprueuadelaley j.tit.j.lib.y.fo tí 
genetolor.y de la Uj de las labores , üb j» 


I 



n^o 


orí leg* y I 0 defienden viribus , & poffe Aiphcn* 
us A¿eucd.ín l.i*f i( 9 lib.$. Kecopi. nüm.14 ibi; 
Hí9d j¡ fuper/íts tontux&dbuc u mawt Ctí n ómnibus bo* 
n,s (¿urti JccietaS'kt num. i f . Quad carne n,^it ji ,o:.^to 
tnatnmo> io p e , mo/tem lexoris m ritus Juperiics adhac 
TtUnet otnnia bona tn cornmuni } is la rji^r bine ,¡nJ( 
W«/f4j4/j pofifjpeutj diui/ione ptrfilios enunctpuiui da - 
li, tiy partid xons, (srjuorü bxredum meditas lucro* 
rt * f n dijol^to m itrimonto acym fttorum , £? dicendum cfi $ 

c% Didacus del Caftillo ,¡nl. i<$. Taun, 
n, 5 1 mortua >xon b ¡najuarem ¡n erum incoen* 

c Jhm boms tn diuifto eVeni int ea .c¡u<t ma-i* 
jji ' t t [upnluiratus cum dtcl s bjnts comanibus fotuto 
trimonio , Ioannes García Gallccus, pofl traíta- 
n de ex peo lis, cap. de coniugali acqueOu, n .5 5 * 
ibi. íti n ectam, yuta ¡oluto matrimonio pit mo tcl)xo • 
tií rebus "Vxo* ii , ey 1>i’i in eodem Jlatu manentrbus ¡ jci¿- 


m 


'um 


tas datat Et n. 1 66 & 1 68. & 1 69. Gutierr. de iur. 
CODÍi r .j.p.cap.48 n.4.ibi Bx ¡upral^l $ tn¡ertur t t¿j> 



ínter coniuges, I? c itero eurum mu ruó irtd. ati*r con» 
traEla (oci.tas & dur et * e'ttantnubuS t {f¡r per jeur amibas 

honis ftmul non Jiuifis inttr ¡uptrji m , (? dtfunftt bu 
redeiiiam tune luoa t i? Ja mu a, y u je ex tah negotiatione 
prBuinirenteJSentnrer eos dw'deaa , Gomcz dc León, 
enfu informat.cen'u? ia,fa£to 5 n.^ibi'* nm ignur 
ex b * ' communibus y>triujyue couiu<js dtcU pojj / /j- 
22í*s emp ’.x fu rint certum eñ cum hxredtbus 1 (¡us 1 ?\o- 
lis (om nunnar t deberé. Ef n. to ibi ; Soctetas ommunt 
bonoram ) yu¿ ínter coniu% s mt od*cttur Irgum minifig^ 

rio ¡prAfumitur dura e,í$r continua* i mam ca morluun. 
terYt¡um t iS fihoscommunet t>!riuf^d^m ínter ros non 
fit [eparano,iS diutjio bonorum. Alvar. Valafc. con- 
fule . 6 j.n* 1 1 .ibi :Bx hoc infertur, y U od (¡ ¡,Uto m,tr¡* 
momo a ter ex coniug ! i> '$ reman at in bonisco mmun'U 
bus , luc'A tx bis cjuxfita debtnt JtuiJi ínter eum % i? hx- 
redes defunth» Et confult» 1 6 $ .n 3 • ibi : Bo naqux ¡tea 

• • i . . ^ AAA . / I / t i 


folute matrimonio exbonis eommuntbui dibet diuidim* 
ter Juperflitem connioém , l? b*redetMuu»s f>'«mo'tu¡, 


(anyuam ¡t matrimonio (onftante ncyuíjua forent.Erisdu 

tu* Gfcgor.Lop.in 1. 1 o.vefbo, La muerte, glof; w¿ 

iioiit. 
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cinijí,cap*6 <4. * 

Tauri,Dum.io.& xi.Ioao.Lu?.» 0 ^ Rlireu0 ¿[. 
ínter. §.éi.anu tj.Cafane. m confuet. g 
Rub.4.§ a.inprin.& D.s.infine. 1 - . 

ao f Ni Matiengo en la ley 2.g". ab f olu l 

5 .Recop.lleua lo contrano, lolo niefc. _ dl(ue | to 

tamente verdadero, que la compañía ^ cn | a 

el matrimonio ííempre , y en todos calo s ’.y^j c 
forma que digo: y quádo fer aísi no fe ma“ g n 

defuselcritos,eUoaduir;ioeneln. 40 .do ¡n 

dize: Exfupenus traditis tolliges quüfit ¡tatúen^ 
jbuie nojir* ampliatioms,n p.traditx: y afst lo re, 
Azeued.vbi lup n. ij.ibi Jfiimqu^fimrmnout^ih ^ 
¡até tttigit Matuteo, bicglof. i .n.9 ,tum pluril usjtque* 
tibui ,iy n.t^.ioquit, %deri contrariara frntentiamiure 
probaré , i? tanditn num, 17. 26, dtjsiníhont ca- 

jú u m dejcUit ifym ejuafiitncm , vrf"é >» omn'luscon- 
(ludit ca/ibus Joiictattm bauc > íí r bonotum communtout 

durare. 

zi íl Yfe han deconfiderar las razonesque 
perfuaden auerfe continuado,co roo fue quedat Pe 
dro de Arrióla en la hazienda de lus hijos , que les 
perteneció por muerte de íu madre , lin diuidirla, 
ni difcernirla de fus bienes, viuiendo todos en vna 
cafa,íieodo todo vno fio diftinció, no teniendo cué 
tas de lo que gaftaua o adquiría, fundamentos baf- 
, antes para indozirla continuación, «ttenétpluf- 
quamviginti Authores grauilsimi relati á Matiéf. 
vbi fup.n.ió.los quales aun no habla en termino» 
tan apretados como los nuefttos, fino entre herma 
nos, o tíos, y lobrinos, q poifeiao las herencias pro 
indiuiioj que entre padre y hijos procede fin duda, 
vtagnouit Matieng vbi fup.nu.27 y por todo el n. 
a 8 defiende , que concurriendo efias calidades 1c 
prefumita continuación de compañía aun entre el 
marido, y los herederos eftraño* de la muger, en cu 
ya cotí) prouacion refiere muchos. Y no es menor 
prefuncíon fu paciencia en la continuación, argu. 
l.quxútur , §. qui inipUto»tf.locat¡i Uin rebus>$» 

lita 
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n^L 


y 

v!r. de precario J.lcgemiC¿eo<U. 40 .t 5 t.S.p.$. 

2i f Y Q Pe.dro de Amóla tuuieíle .conopa* 
nía cernió» y mu tiro íus hijos dex&Üe-n )a$ coías en 
e ‘ miírpo citado 5 tuera vitfo continuarla , at gul.íi 
c|uis mancipíjs>$ # íumpubcs* lan cum, $>» (i dorni* 
nus,l.cjuicu(nq¿, § .fin.Ued etíi pupillus» in pnne. 
«ade iníUtp. pues con quanta mas razón ¿c dirá en 
nueftro cafo.» en ci qual quando falta lien textos y 
dod unas era conforme a equidad e igualdad diut 
dir los multiplicados » pues ¡os hijos puheróen la 
compañía la haaienda de fu difunta madre ,argu* 
mentumqj a ratione in lure noftro validutn , cap» 
ratio nulla,de príebend,&dign¡t. 

*} f Keceptui diíliscanercm, & manúferul* 
fupponerem » !ed augmentis in concrariuma Ma- 
tiendo adduótia íatisfacere líber, a¿ lubei, e¡ prime 
to trae diíto loci , num. i 3. pretendiendo que efta 
compañía es contra el derecho común, y aisi no fe 
fia deeüenderamascafos que en los quehabla la 

a-¡lífv ‘f ' r ?f‘ p “ nus ’ ,nfiQe »C.deappell. nodizé 

qoal ley.fera la i.tit. j.lib.j Recop. 

f 4 J Laloiuclon depende de la refolucion de 
a queltion, h por derecho común auia o no tal co- 
pauiajy aunque ínter coniuges noololu n efi focie 
tas cohabitatioms , fed etiam in bonis quarr eudis 

vt docuii gl. i ,infine,in cap. cum focietas. 2 7. q.i* 

■ gl. r.incapa.de donar. ínter. quasad hoccocn- 
mendat Rubeus.m repet.Rubtica:,dedonar.inter. 
§í 6 I.& 62 m pnne. Monialuus , in l.s.tir.j.lib.j. 
íot i,gl.t, 3 otr,in eonlueíiBitBficéiibusjtit. des có- 
íluines coníemens !cx mat iages, §.2.in ptinc Gre- 

got.ub^y.íynragmat.cap.i 4.o.IS.&nem¡nere- 

lato%,lno,lnipeculo,gUS,n.^o^^^ 

genda efijiex Romuli,c]ti* vojqit : hlubtum nupiá, 
le«ps pecurtiarum ,om~ 
, tette Alicatnafeo ,l,b. 2. 
antiquit.R.omaii.eamqufclegcfjtitcfert Balduínus» 
eges Komulii, lege i), Ptateius, lib.j. *eter]» 

í^Kpruden.Bnlon.de rit,nupt,fol.t 7 .& hanc có. 

muatoaen muc laudar Plutarcos, io prsceotis 

B ' counub. 
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connub cap, jo. Adhuc cG videam, que los bienes 
adquiridos confiante matrimonio no le comum- 
cao,ex l.i.l. muí tum intetfi,C .ii quis alten» ve 1- 
bi, tengo por cierta ladotlrina de Barbóla, meo 
le£tad cap a. de dooat. ínter. ex n. 3.vlq - ,ad 7 -qq® 
enleña no auerla por derecho común, atsi canóni- 
co como ciuil , como oo lo entendamos abloluu- 
tnéte,fcd cum adito quo ad bona,loan.Lup.tn Ru- 

brica dedonat.inter.§.dt.o.4 & 5 - < -aíao.incon- 

fuet.Burgúd.Rub.4.S.».n.4-& i6.Pirrhus, m co 
fuet.Aotclianen.tit.de loctetateinter vitu,& vxo- 

rem,cap.«.Connan.lib. 8 .comm.cap. 4 -nu. a. Oi- 
remos pues al argumento, que ella compañía no 
es contra eJ derecho común, fino fuera del, anua 
enimefi quid aduetíustus elle cómunc , aliud elle 
prxter illud, y entonces la aoia quando exprella- 
mente la contraían, 1 . cum hic Hatos- 3 a. §. ti ínter 
»»rum 24.de donat.itMer.l.alimenta.ií.§ qutío- 
cietatem. 3. de ahm.legat. y el derecho de tipaña 
íolo hizo induzir la tacita* aunque expteliamtnte 
no fe contravga »fi bien Hugo Donel. tj.comm. 
cap ai á vett.de reium comunicar one ínter con- 
iuges,quifo que efta tacita huuielíe por derecho ci 
uil, mientras exprtflameote no auiamuefirasde 
locontrario. .. 

2j ^ El fegundo argumento es del milmo n. 

1 j.diziendo auer induzido el derecho Htlpano ef- 
ta tacita compañía , y comunicación de multipli- 
cados, por la mdiuiduydad , y comunicación de la 
vida,coofor me al derecho diuino y natural , y por 
conter uacion del amor entre los calados, y cellan- 
do efias razones diluelto el matrimonio ha de aca- 
barle, e* l.adigere,} quamuis, de iure pationat.c. 

cumceíTante,deappellat.aqueíe ha derefponder, 
que las tazones propueftas Ion buenas para indu* 
zir la compañía de la vida.no la de los bienes, y la 
vital buuo por derecho ciuil Donel. 1 $ .comm cap. 
sí &oap.*'»-per*otum, con 9 UBeft * no fe pudo 
¡ntroduzif por el de Efpaña: lo que fe induxofue, 
como he dicho, que l» de los bienes que por d ciuil 


lo 


aula fi expresamente fe contraía !a huuieífe taci- 
ta >y a eíia no baze la ínáiuiduydad de la vida, para 
la qual íi fuera baldante le pielunquera también ta- 
cita por el ciuil,pues en el hallaroos>qoe nnpti¿Jtiit 
M&tuniQmum e¡ í multens contundió indtmúm-tri 

eonfuetudH icnt contminsy £.i, Inft.de nuptd, i de 
ritunupr.l.i.rerum a mota* 1 uro, 1 . adueríus , C, de 
crim.expilauhíered.cap.cum íocietas.27 q í c.¿, 
deíponíal. c.debitum,de vigamis, Donehvbi fup. 
cap.ií. 

*6 E! tercero trae en el n. 1 4. argumentan- 
do, de que fi quando vn hermano en fu propio o 5 * 
bre negocia con dinerode íu hermanoadquiere pa 
fi»y no para el otro,cof rerá lo mifmo acápia m ref- 
P°^dc°,que entre eftosbermanosnunca huuoco* 
Pahiajcomoioconfieíla el mifmo Matieo£o,infra, 
D 3 * mi la iegunda razón de cfte arguméto impor 
de que todas las vezesque vno puede hazer va 
fum l níU nocn bre,o en el de la compañía, (c pre- 

tanre e?™*!) 0 - para Aporque la mil ma corre conf- 
ia vn flm00l0 > donde fi a eílo fe da lugar ca- 
lo r 0ne 8 pCiara P a ^a íi mientras no fe prouaire 
ontrar jo 5 y {e liga» r ¡a vn abfurdo contra lodif- 
l ue o por las leyes ,que mandan diuidir los mul- 
tiplicados, y el acloque íe empieza en nóbre age- 
*?°- e entiende en el mifmo continuado, Bart.ini.íJ 
fiipulatus,§.ChryfogoDUs,de veyb.obli ibi: Aclus 
P r *jnm¡tnr continttatm nomine alieno iam capto , & non 
nomine pfoprio, tradit Hieronym. González, reg. 8, 

¡nannotatipnibus,n. 39 .injEine,nam axioma, quod 

¿¿lusgeftus nomine proprio in dubioceníetur geí 
íus.k ha de entcndc.t alija canieauria celíantibus, 
vtdthrmat Matien \biíup.n.j&.ad médium. 

*7 . f La quarjta .coniide.racion poní ra nofotros 
el nuaí^r.eparando etique la compañía fe 
muerte , y procediendo cfto en la ex* 
P^lu^ontpaípf razp correrá en !a tacita. A que 
' ha de átWfm q»apdo enlubtilidad parezca q 
r% ,'° m P anu lc aca ^d ton ja muerte, oo fe p ue( j fl 
gegar le rco 9HR cuoloj hijos herederos de íu ma* 

««abtus dre 




¿( e pof auerla continuado 5 confíntiendo en ella el 
padre tacitamétc íin dar mucítra* de lo cotrario,^ 
plañe. 37*1. íi Titius.62.pro focio,0£tauia.Tybcr. 
penan. Maícard. Menoch- loano.Garc’.ajrcIati a, 
Doéiore Anto Pichar. in Inftit.tit* de focietate»§* 
foiuitur adhüc íocictas*n.9.con que en efcto 5 y ea 
lo que importa ad rem viene a Icr lo milmo* 

¿8 ^ N i cu contrario haze la palabra derew- 

funo , que pone la ley , auiendofe de entender coo 
Caíl.l o,vbi lupra 5 vbt ait.N^m tHmilti’rkumdt con- 

fnno,*efe>iU ad yerbum compraren! rfuod Verbnmiji%e» 
7¡erat e >& p tejí refent ad tempus ante cobabitatio¡ t €,item 

ad tttnpM ¿¡ao (¡mui h&bitant ,¡tem éd tempns jno matii* 
tfiQfitutti eH jouiiUnn 

AUICVLO III!. 

I. PARTE. 

... s¡9bJ ■ ■■>■■■ i í: 3 

39 (f Doña.Mar¡anaEnr¡quez,mugerlegit;íl 
macl- ICapitan Pedro de Arrióla hizo mejora de 
tercio y quinto de (ut bienes en D. ívt aria de A r o 

Ja,enq.ie le'foífrtuyea doña Gracia de Arrióla, y a 
fus hijos, y murió dexando otros; el Capitá Pedro 
de Arrióla tratóde calar, ycasóa ladicha D. Ma- 
fia con el Capitán dóh Gonzalo de Mondragon,y 
le diodn.docádos encierros bienes, y en la eicritíi 
ra doral due.q los recibe en pago de la legitima,^ 
a la fuíodicha le toca por fin y mueuetiedoña Ma 
riana Enriquez,y como fu heredera, y lo q (obrare 
para en cuenta de la legitima, que del dicho Pedro 
de Arrióla le puede 'tocar en fin de los dias de fu vi 
da. El Capitán Pedro de Arrióla hizo otra mejora 
d'e tercio y quinto de fus bienes en don Scbaflian 
de Arrióla lu hijo, y tnáda quefe regule de los bie- 

* .a a » ar» • 




doetel-paafi _ . _ 

hbuieUefuplido a los 6 II. ducados de ladotefobre 
lo que foUmefltc ie pettenecia de la-legitima de fo 

madre» 




r¿ 

< ' 


IK 


niaJre, pretende que en las palabras de aquella ef- 
cutusa lecomprehendio la paga del tercio de me* 
J or a,que deuia pagarle el padre como adminiílra- 
Co. y vlufru&uario queauiaiidodelahaziendade 
la madre.Dudófe,pues,íi en dichas palabras, de /e. 
&itim*,ycomo Ju heredera , efte compreheodido, y 
pagado el tercio. 

3® ff En las palabras de la eferiruradedote 
referidas me parece q el Capitán Pedrode Amóla 
a quien feotorgó elrecibo, ni quié lodio no quilo 
compreheoder la fatisfacion del tercio de mejora 

de los bienesde fu muger que deuia a fu hija en fa- 
licod.o de lu poder paternal, lino folamente la legi 
tima de fu madre, y todo lo quefobralíefeavradc 
P*gar de los bienes del padre de fu legitima futura 
io-^ ü j n ° * ea ' n °fi c '°l a antes de la (eguoda me- 
^amentos" * 7 P or aof a * c Mi© eítos fuñ- 
idlo ent? e hót>re ^ ^ er °» vulgarmente hablando, no 

ffiat ‘cos y CooMdo’reí' deíslí * •** ÍÍ °° "7* P " S 
P 3 Pcles,vL«, a j * de P» f t Clones, perlonas de 

condifet enr . n ° 5 > (ler npre entienden, y llaman 

0 mejoras entre Tos W ^ -ÍT d , e ,os P' ele S ad ©*» 
gitima ,h h ' ,0 ‘ ( 3 uado,osa y.quealale- 

g ima y herencia , íin confund,, vn nombre con 

en r,*^-T Prehenderla: fuftjnc¡ a de «fia. colas, y 
« la adjudicación ponen diuerías las partida, del 

lal ñ °¡ qU , ,nt0 ! f S*do entre los hijos.o eíbaños , q 
* de las legitimas, que es lo vltimo que diuiden,? 

f arecedemoftracion no mentar e | tercioy quinto 
que deuia refluuyr a fu hijajfinoíola la legitima de 

«o mad, t „ Icfl d . „ f„„, f 

3eodo , ° qUt n referuado ad uertidamente, 

^ a fio.ra7oTqu£í 

a « de Toro fe difpone .q^eí í P n ,qUe P °J ? 

tefc *° Pueda acetar la mejora í’ 1 me >° ,a l do , e ° eI 

f fiha- 







K 


fi!¡abus,$.fio.cum l.fequehti, deleg.i. concordan- 
tes a Va ley i.in fincha. 9. p» 6. y fi las dichas pala- 
bras comprehendicran vna miima cola no le pudic 
ra admitir lovnofin lo otro, y es notoria la dife- 
rencia. ^ , 

33 y Efta no ay entre legitima, y herecia,por- 
que renunciando la vna no íe puede acetar la otra, 
ex Bart.in l.gerit,n.2i.ff.deacq* haered.eflq^com 
munis opinioifecundum omnes Do&oresinl.he- 
res inftituta,C.dc impub.Couarr.in cap* Raynu- 
tius,§.fin.infine,deteftamenns,con que fe fatisfa- 
zea la palabra) y comoju heredera) que fue lo tniímo 
que por fu legitima) fin que fe comprchéda en ina 
ni otra el tercio. 

34. $ Lo tercero, la palabra, /?gií¡w**tiene mu 

chas diferencias en íuftancia con el tercio , y no íe 


pueden entender debaxo de vn nombre 5 como fe 
ve de que la legitima fe deue dexar a los hijos titu- 
lo inftitutioniSíl. ínter, cétera,ff* de lib.óc pofthum. 
Auth.yt cutn de appellafionecognolcifuf, §.ahud 
quoque cap. coll.8.Í*5.tit.S. p. 6. vbi Gregor.íe- 
quitur Ludouic.Molindib. a. de pnmog. cap.i y* 

n. 1 5. lo que no paila en el legado del tcrcio^que le 
puede hazer,y es lo mas ordinario hazerie , como 
enelcaío prefente por titulo particular )CX 1. 24. 
Taun)cumalijs,vbifcribetcs,y aísilo que ícdeuc 
por diuerfos títulos no tiene inclufion en los nom- 
bres^ eíTcncia. 

3$ f LoquartO)deeftaley fe faca otra dife- 
renciaren que fe difpone,que anulado,o roto el tef 
lamento por exheredado, o preterición quede fir- 
me el prelegado del tercio, en que fe diferencia de 
la herencia que quedó anulada, y no folo en la par 
te, que capitur iurc legati,vcrumetiam en la que fe 
puede confiderar iure hereditario, quodrefoluit 
Angul.alijsrelatis ,demcliorat. adl.8* gi.2.nu$- 
cuya diferencia baftaua para que no fe entiendan 
envn mifmo nombre compreheodidas dos cofas 


tan diftintas. 

í Lo quinto, el tercio de mejora fe puede 
1T| , granar 








granar con fo(limciones,o reftltuciones , ex 1 . 17 . 
1 4Ufi,vbi omnes Regnícola:, como en cite caío l'c 
gr»uo con ibítimcionde la hermana y íobrinos , y 
Ja legitima es notorio, y vulgar, que no recibe gra 

uamen,«x l.quoniáinprioribus , C. de inof. teita. 

J.ab eo.C.deüdeicomm.y afsi el tercio, que fe pu- 
dograuar y grano nunca fe puede comprehender 
en ja denominación de legitima ni herécia que no 

« r r 

37 í Lo lexto,quando el padre promete, y da 
implementealu hija bienes por dote fin dezirde 
quales , teniendo algunosdc fu madre en adminif- 
tracion.hempfe fe entiende, q la dota de los foyo * 

d ? ‘Me la hija, por la obligación 
ác ‘‘ ,t arla,l.fi.C.de dotis promif l.8. tit,i 1 . 
quando éj 0 ^ ?’ k f, bétes,y en cafo mas apretado, 
do aqueii Q pidf f d,zc,< l ue la dota por cuenta de to 
0tt °s Ant.G^ UC ^ uu .° de auer de fa madre, dizecon 
qa'feha deem'e n 0 ! 4 ey * '* deT ofO,n.t t « d med. 
del Padrc.v nr» A* l ** * y , contar U dote por cuenta 
infutur ajoJít 1 am *d f e»ib¡ ; Exquo (inguUiittr 
o m /J/ 0 J r ar doran ícenlo computa f 

W no U í l ‘? di Í0 '" ! *el <Uiüi(,t¡uoi 

BantiaA ^<«P*‘erd:[uo fatrim.nh, Ju. 

1 T T" dt homs A*. <T pitera (i. 

I Í9 '^i9et,iebitalibeny>lt,ado(empetíre. 

L rJ , A efto . no oblla Vf ,eí P«o de los eftra- 
nos fea el terco legitima de los hijos, que no le nie 

ga,y le fatisfa2e,que efte es vn efeto particular, en 

que le entiende que no íe puede mejorar, ni dar el 

tercio de bienes a los cflrahos teniendo hijos-pe ro 

noíe denomina el tercio por legitima defta vni C a 

pandad, en la (uftanc.a, ni por efto fecomprehédc 

!' a hZ r'f 0 ' moc ^ áid lamente es efeto, 

Lcia r7r ef4 7 n defte Ca ‘° el ,ercio en «f- 
•rnlmtilL T ’ que aun q ue «/peff- extra- 

I Z‘tima P "‘V'" 3 c "“‘'l‘b> t (¡Itj non <¡i propli 

maljncñte «TlX”'7u p "' 0 frft 

la ley *.gl. 6 .duc;£< btat,^ te rt , un 

non 


noncñptopié legitima refpetlu emutlibet fity* Y da la 
razón, poique íi lo fuera nofe pudiera dexar a me 
to medio 6lio exilíente, ex iur'tbus ibi allegatis,p 
ra cuyadtftincióenlaley 6.gloi.i*o > i+ , ^ lZe,< l uc 
la legitima (e puede cooliderar eo dos maneras: 

V no modo paire inulto, isr ali» paire yolente,legttimap 
tre inulto ejl extraído integro tertio ? ai»tc , legitima 
autem patre diente eji , qnaptrtinet omntbusfihjr quado 
patcrVultnontneliorare. Y en elle lentido pretende, 
o pudiera pretender donSebaftian de Amo a, que 
el tercio fea legitima , pero no eftamos en el calo, 

porque auicdo hecho la madre mejora le ha deco- 

íiderar la legitima patreiooito, contra cuya volu- 

tad no lo puede fer el tercio, que fe hade juzgar e- 

duao tertio & quinto , como lo entendió Angulo, 
vbi fupra.Y en la ley i.gl.zo. n. 47- ad mediM»». 
Et quñuii pofih defiriere tj]e legitima necejjam cutujuts 
. filiorum ,i¡tud nunquamfitnijt guando altee tn toe ti me- 
luratus. Habla del tercio, y afsiauiendo prelegado 
no puede fer legitima en oueftro cafo, m entederlo 
en ella los contrayentes fifehande ajoftar al dere- 
cho, que miró a la paridad de fuceision.no para 
que en el nombre fe dexen explicar diuerlos.yen 
fu inteligencia para la comprehenfion de las pala- 
bras - y aun la diuerfidad de los nombres, que no le 
puede negar, ha de diferenciar lafuftancia,iuzta 
vulgarediaum.in l.penult.C decodicill.vbi Do- 
lores notant,que la diferéciade nombres fe pro- 

duze en los efetos.Speculat.in tit.de empt .& ved. 
5 .ounc videndum, num. i o. y afsi tengo por com- 
íante la jufticia de doña María de Amóla , para q 
no fe entienda la paga del tercio y quinto en la dote 
recebida de fu padre, 

II. PARTE. 


39 5 Dtuidi en dos partes efte articulo,porq 

auiendo pedido los menores fe les auia de dar el 
tercio y quinto de los bienes de fu abuela, fundán- 
dote en que la íufodicha auia mejorado a D : Mari» 

de 


d.C' Arrio-a,, cayos ceíTonarios fon, y foftíuiydo a 
^ona Gracia iti : n2a0re, pretendió don Sehaliiáha- 
zvkits encuentro con dezu teman ya rebebida la 
m¿ Í°*a>pa? audfdtcho el ja eicrr ura de note el Ca 
p tan Peaio Át \ Arrióla íe iádaua a iu hija D; Ma- 
fia :kh cuenta de Joqueautade aner de ia legitima 
deap a adre* y como iuhcfcde«a,y lo queíobfalfc 
paucacou de loque ietocaílV déla luya , y d.e fu 
tí e í¿ octo r do n Al tsandrbaie Montpy s.ili- 
íigae A oogado,qnepufe como en el fe contenía en 

j* Pl^p.<a.pa^e,,. porque aun^o^éi ya difamo es 
»ied Í4r par autor, lie niprc -al vef <bdero4atad % j 
aqai due lo que me pareciere adue. fir* 


uran tazón >> iundamento para prouar 
que a mejora del t.e/cío oo es herencia, es la dedu- 
^ e la ley qui filiabas. -17. §. vlx. y de la ley & 
da*? Cm ‘ l8 ' en ver que cofia .Mariade Arrióla pu- 
^ ^\ e ° qucr.endo acetar el tercio dé mejor?, 

««rafidero u i * ? í,en cta,en cuya comprotucioo 

h: P° l 'P“ t?, * 9,1 bi f ' /íS T '** 

Wfr'tttijuit, J*jl , 1 f nt ' ¿e ¿ tU " n 

Kan-» 1 ‘ m * J (flie,i t :a ’tft extjumant.um Je* 

tac,’ • v t ¡ e & uíí P ttn ^ne y l¡ patmuífjli>¡u*r¡l bxrr i» 

al.aso \ ¿TV* 0 '* 9 ; atós ^ •'•'I 'quíEtítu niqúe» 

m ¡ 9 ‘f ^“ oh U5,vef r.afgumcnio,‘dc‘l^. 1 .y | a 
4.77.a íai7j,d(.¡ 6 .g. liJ jj 0r )aq 03 ) e | heredero 
que no ¿ma- acetado la herencia, palla a ¡us her-- 
fleroslas pr'ecepcrouts.o legado no por otra ra?¿. 
que por no tener conexión la herenr-ir, 


- .... vju.se x v neta. o: tío!, maliv& met . I. , Q i ,{. 
ponfo u.rbuCaw *ypo«/, Wi P'uiKtéimrPtmu. 
**<!*<>* pi*ubu-tuwt»m , o* 

0 >‘ l i*’ parir-b.tr,. X /A ,¡, i,,»./.. ... _ rf i, , 'T 


Chum , & co Sñ¿nrs meusD Ioo^ ¿s 

c * T IT C4 "k ° 54 S °^máiór,íclca- 

c. J. D Matt-ino» Nieto wmanuicripr.de f^,, 

cp. . .a ,r, # M í 5 ..> q0t ,,^,4, *;• 


Ja ley *r.<Je Toro,y la $.tit ¿.lib.y.Reco.Matief. 
en la dicha ley $.de la Rccop.gí.i.n.i.& 2.figuie- 
doa Gregor. Lop.inl. i.nt p.¿. gl. i.y a Telío 
FGrnandezinÍ.i8.Tauri,infine,&ind. Lar. nu.i. 
de donde confta no fes la mejora herencia, q a ler lo 
no le pudiera acetar la vna fin la otra , arg. cext* in 
).».&: 2>& 4. 1. ii exalie.10. l.fi folus.8o. deacquir. 
haered.l.i.tit.?.p.6. 

41 f Res noftra fulcitur, dcfer la herencia fu- 
cefsion vmuer ial,I.haer editas. 6q.de reg.iurcitan- 
do a muchos, Doftar Ant.Pich.deh*xredonft.IcíV. 
adRubr.ex n. 17. y el prelegado, y mejora dcrercio 
particular, D D Mclchíor de V alenda, traflatu u 
delegatis,cap.i .n. 10. 1 1 . & 1 9* & tere per torum 
cap. D¿Pich.in § kgatarijs.7.n.io» Inlti de tefta- 
mentis,y mal podrá compTehenderícdebaxo de la 
palabra . heredera , que denota fuceísiort voiuerfal, 
quod ex C ) roboratur,que en el tercio no fe lucedc 
como en herencia, q no esíino como en prelegado 
cuya naturaleza tiene, arg. text. inl.tionaroplius* 
§.Cüm bonoruni,deieg.i.í.quoties,C.iam.ercilc. 
D.Prscfes Couar r.lib.a.refoi.cap.a n.2. verf.Ego 
vero,y expresamente tienda feptencia quedeííé- 
do,y da ia tazón dedezidir a la ley 21.de Toro el 
doíliísimo,y por muchos títulos digno de venera- 
ción el íepor don Melchor de ValeociadeL Confe- 
jo defu Mageftad, y Oydor en fu Real Chacilleria 
de Granada, merecedor de mayores premios, ia 
traélaru i.de acq.vel omittenda haered.cap. vlt.n. 
2 . Sí in tra&atui delegat.cap.i«n.x¿. 

42 f Lo tercero fe prueua , de que el hijo no 
puede acetar la legitima, y repudiar la herencia, ve 
pro veriori multis laudatis docet ídem D. Do&or 
D Melchior de Valencia, vbifup|n. 6. Anr.Gabr/. 
comm. opin.tit.de legitima, concJ.inu, 5 3. y dize 
fer común Mcneícs,inl.^.ou.3 5.C,deiuT.&faíS:. 
ignor. y puede acetar la mejora de tercio, y abfle- 
nerfc,o repudiar la legitima, y herencia \ luego es 
porque el tercio ni es legittma,m es herencia, arg. 
Ucire dcbcmUi, *?•<!« vcib.oblig. 

Y ílendo 




*4 


43 f Y í'enbo prelegado !a mejora, quedar. 

a dentado no let herencia, pues fe diitingué en mu- 
cho, y aísi Pimío, Iib-s.epiít.y.dixo : N<$b*rtdim 

precipite pojJenmpubtHa, queli juzgan 

lefio miimoprecepcion que herencia no multipli 
cara- palabras. r 

' f- N i importa, que a fer fuceiTor particu- 
lar el mejorado noíe dieran acciones contra el, y 
yemosqute porlas palabra, «Je íaley ai. de Toro 
le dize: £»b tanto jut \t*npa^ain primero Ls deudas. 
Luego el mejorado no aera de ler iucelíor particú 
lar. Porque dexado íi Pedan contra el acciones di- 
lecta s 6 oo.cmos de dezir, que la mcjori es prel e- 

gado de paite de bienes, Suarez ,in 1. quoniam ¡n 
Ptiotibus.q 7«C.deinotfeilam.Matien£.iod,l,$. 

ecop.gi.» vbi Azeued.de m l.a.eod.ut n. 7 . y del 
fe.do «je parte de bienes fe íacan las deudas lio q 


ttoi / , * — ucuuas iinu 

i 3 nde^de hapf^rl l «i. j ..i c n 


lc ga,o,D Ma" •* ,ed,,nftÍt,l,Vlt - dC 

4^.n»T, Nuto ' lQ ®anufcnp. de pr*Ieg. 

A <P J « a 


4 í 


Vc.k. , , . " t “• , au irt.üeu.l 

, a Vl C VUlSa, i* Y como uizeo los Dialécticos. 
^ palabras ion íeñaU.dc lo. conceptos, I.Labeo 
7- *. 'Tubero, OcfupeU legat.l.ícire, de tut.&cur 
dat.l.i.§.Oiuus,ad I Come de íicar.l,ge r , e raliter* 
C de non num.pec.Ureprehendenda, C. demft. & 
ub t Gabriel Aluarca de Velafco , in axiom, mr. 
if . V .n. i j. y las fenaUs exteriores denotan lo inre 
ñor del animo, Leí qui.de tur. &cur. Dedoodeie 
nhere. q tte los aétos del Capitán Pedro de Arrio- 

« ad nLí C,m T mr fíSU ° intención demolí 

ÍUS P a,abra M leales exteriores, y efta. 

íuh! . ,amen ‘ equenola,uuodeda »a D.M«¡* 

que le d!u. a de P lu ma d ^fdizÍendoT ' ° VntV" - 

+ m Aftr* 




aduerúr nue ? a -5¿° f< ^° *° dicho cefíara/e ha de 
á^Zn^V ^^^cadavnplehandcenten- l 

fm», f H ,nt *»«®nq«e tuuo deobrar, Ui Ídem 
, citrc^. I .r.G cui pure,infine , ad Trebcll. I. 


wu/ Á' ?: * c j *p** AVJtttr 
J > ' ? . ¿a 

4 A - fsf* 7 /ít- 


a 

J u. 

■ s' 


J 


y - 

redera, porque repite eftas tniímas palabras en a 
«feilur-a de dote que hizo a dona Gracia lu hqa»ja 
quai cdnfta ncet emamcjora de iu madre, y a (si íoio 
tiene de repuefta ella coníideracion el conloar, q 
por taUs palabras no. entendía nr entédio el uiciio 
Pedro de Arrióla la mejora de tercio» pues ¡as re- 
pitió en ..D Gracia>que no eftaua mejorada, y nadie 
ie preluoiedize io queno entiende, ni ha peníada, 
y Us palabras íe reciben conforme la iniencio^QO 
la intención conforme las palabras » Loan aüt er* 
deleg.* M .^.c;onditio,de aditn.leg. Aiwarez Ve- 
laico, vbi iup n.i 6 & 17 y íi tal no le pallo aoq por, 
,1? imaginación a 

mc.ntoendeiecho ¡ porque fe b.a de wfta» a que la 
cícntura de dote abre contra !a intención dtl que 
la-hiAe-? áduetius l.non omnis h-cer>U«P .petatJ.in 
a g!Ís,d,ii acquir.rer.dom. Velafco»vbiiup.lit. A. 

noiM54- ■ • • , , 

'4 ó. y Gonduzcmuy bien lo que elegaoteme* 

re d-Jíoielíeñar don Martin Nieto, mlihanulcnp. 

¿«'p“«g.»p ..«• 1. 

de ellos Re v nos es prelegado, y aunque r e j" udie el 
mejorado la herencia coniiguc toda Ja mejora , ex 
J.2.t¡t ^.p.ó vbiGreg v.eibo mwU % d.l $ ti*. 
6Jib 5 > R.ecQp.ftoAzeucd.o. 1. Angulo, gbi.n.i. 
&3 Matien^nu 1. d.l. a?. 1 auú,vbi Aot.Gom»óí 
plores r eferens Tellus Fernán in prin Caftill.m*. 
Mieres.de ma.ior.4 rj& Moim.de pri- 

mog.lib.ixap S.n i 4.*osqoales conheílan ,que 
la mejora es prelegado, pero no lorec ben ngoro- 
famentefemejandolo al legado de partición, y aisi 

i epudiando el mejorado la herencia le le deue por 

entero la mejora. 

4 y . y Pfouado ya que la palabra, herencia , no 

coto prebende mejora de tercio » ni tal entendió el 

Capitao Pedro de Arnolay emos de ver íi íe com- 

pjehendtra debato de la palabra, L-gitim*, que Ion 

las dosde^ue v so en la eicritura dotal , y parece q 

el tercio es legitima refpetode loseflraños,por no 

pod«r el padre aunarUalos hijos, no entre ellos 
_ ^ rrtirmos-. 


*s 

mifmos,eftando a fu elección mejorar al qguftare, 
ita Do£lor Paulus de Maqueda Careliano & Val- 
derrama,in manufctip.ad l.qui in aliena. 6 ,de acq« 
h^rcd.Q.íi. 

48 y Lo primero fe prueua, de que la mejora 
de tercio fe puede grauarjita Matien5.ini 1 i.gl.x. 
n. 1 .tit.ó lib $ . Rcco. Morqucch.de diuib bon.lib. 

3 c*8 o. 3. Villadiego, inLi.tit.f.gl.i.n. 4 lib.4 y 
la legitima no admite carga, poft l.quonia tn pno- 
ribus,& ibi feribetesjex Lomnimado.30. verí.Lt- 
ccat vero>I.fcimus.36.§.cüautem,C.de inof teft. 
Auth.de trientc&íemilíe, 5.1 & relati áD.Do&o- 
rc D.ívlelchioredc Valcocia,deacq.haered.tra¿L 
i.cap.»lt.n.4. 

4 ? f Lo fegundo fe colige de la ley 17.de To- 
ro,quc difpooeauer de fer las codiciones entre los 
deícend¡cntes,yno poderfefoftituyrauiédolos,los 
««caños, luego por fer legitima , refpeto de los eí- 
^os >no d c i os h¡j 0$í a q u j en f e puede grauar , íic 
n c ^' V , biru P* n 2 *&3^xIoan.Lup.inl.^.Tau. 

«S&mU í .0. I .&3.&¡nU 7 .n.i O . 

✓ ... f La tercera razón es, que por la ley 2. tit# 
‘‘‘b.j.Kecop.yia 1 8.d e Toro fe permite al a bue 
O mejorar entercio al nieto, teniendo en iu poder 
ai hijo ,y a fer legitima no pudiera haaser tal mejo- 
ra, no podiendo el nieto, a quien precede fu padre, 
conleguir algo de íuabuelo , que fea legitima , 1. íl 
quis. ó.l.poíthumorum 1 3. de iniull.rapt.l íi qyis 
poíihumos.9 §iifil ium exheredauero, de líber .«Se 
pofth,§.itademñ,vbi Dofltor Pich.inft. de hxred. 
qu^ abintcft.L3.tit.t3 p .6. 

5 * *[ Y le ve claramente, de que el padre pue- 

de mejorar en tercio a qualquier a de los hijos , y íi 
fuera legitima no pudi escomo no puede téniedo 
folo vnhijo^cuya legitima fe eftiende al tercio, no 
pudiendofe dexara los cftraños» Molio. de primo, 
íib.i.cap ^.n.3 Couarr.t .var.capvi 9. n. 1 3. 6u- 
rierf.pTá£l4quaeíLitb.2.q. 54^0.4. Palac* Rob. ¡n 1. 

*7±T a uci j M a t ie n • in j. Re* 

cop.Grcg.Lop.ioÍ.8.tit.4.p 7 ingL ?crb % A otro 9 

* *H &in 










& inl.t tit.i 5. p. 2. verbo, Mayoría, en cuya com- 
prouacion pudiera citar muchos autotes. Qui nu - 
mt r o tot Jimtfquot in borto feitins ai yi , Túnica jub lento 
cortice grana rubent. ¿frica quotJegetes+quotT moka 
térra rutemos, quot Sycion baccas y quot parit Hybla fa • 
3w.Ovid.de Ponto,Iib 4* eleg 1 $. Y aunque Par- 
lad, i.quot, cap. 7. y Sarmiento,lib.8.fclc&ar* in 1 . 
vnutn ex familia, §.fi de falcidia,n.i».dcfieoden,q 
auiendo folovnhijo fe le puede hazer mejora del 
tercio,y gravarla,antes confirman mas nueftro in- 
tenroipues dan a entender, qaun refpetode vnhijo 
folo,no es el tercio legitima , que a ferio no la pu# 
diera el padre gravar,y todos lo* Dolores qué di- 
zen lo es, fe ha de entender legitima paire vólcate, 
íecundum loan Lup.inl.i8.Taúri,n.7.Ant:Goau 
ibidem n.i i.infine,Gomez Arias, ini.ió. Tauri, 
num.vlt. 

52 ^ Y vltimamenfetenetnoftráfcntcnflam 

TelI.Fcrn.in 1.23.Taur.n.i.*eif. Ideo,ib¡: ¡^¿4 

enirn nullum ej]e dijcnmen intertertium ijrquintum , y% 
fieiet kdtt átiUncho ytrum% num cltcttur mtliaiatio 
Jupra diximns nnll»m corum (fi legitima, Mdlin.de pri- 

mog.lib axap.p.n.ói.infin.Ccvall. q,7Si ,n.49 # 
&q.7S9.n.i} Gutierr.de iur.confir^.j.cap.^.nu* 

1 6.8c in cap quamuis pa< 3 um,de pa£lis,in ¿.n.i 1. 
ibl.Non ob[iantibus, (S'C, plcnifsime Bat$a , de noo 
snelior>fiIiab.cap.^.n.$o.todos los qualcsconclu- 
yen no fer el tercio legítima ,y el lefiordon luán 
delCafthcontr-lib.j c*i2S.n.ij.& i4.dóde pone 
tres diferencias entre el tercio de mejora, y la Jcgi 
tima, y es cofa tan agentada, que fe le haze agramo 
en ponerlo en duda. Con que de todo lo dicho que« 
dará por cierto , que en la eferitura doral no fe có« 
preheodío e! tercio de mejora, pues no fe entiende 
por herencia,ni por legitima, que fon las palabra# 
de q le vso, nam argumetum á lufficiente partium 
enumerationeiniurenottro cft validum, Vclafco, 
in ^^aíiom.iur.li^Ai-n.já^vy mas quaodoel padre 
dorando a íu hija fe pr efume de fus bienes * y no de 
los de eUajvtteuctefrpioiíe Ma;oar.dtc¿f. ai.Sc- 

H ' P«i 


nat.Tholofao.vbi ficdeciffum refere Ant. Gómez, 
adl,5o,Tauri > nu a 4 .verí’.Exqua deduciturj&in- 
fertur. 

$ Y notanfolamétc no ha de feria dote de 
D« Maña de Arrióla para eo pago del tercio , lino 
que Ci pagada de la legitima materna , y paterna, 
teniendo confideracionaltiempodela muerte lo- 
brare algo 3 tampoco hade fer a cuenta de la mejo- 
rajoi íe ha de reíVicuyr como iaoñciofa, porq quan 
do Pedro de Arrióla le dio dote no auia mejorado 
a donSebaftian, y afsireípeto deaquel tiempo ftr 
tala legitima que le tocare de padre a doña Mana 
de mayor cantidad, Aot.Pichar.multos referens in 
lnft.lib.4,tit 6.§. 4. nu.i 6 . y lainoficioíidad dé la 
dote 00 íe mira al tiempo de la muerte : lino de la 
cooftituci 5 dotal,Matiétn Ivy.gl.^.n. 1 .tit.6J1.5-. 
Reco.gl.m l.i ,C-de inof.danat.& ex Cyno, Bart^ 
Albenc.& Ant.Gom.in 1.29- Taur.nu. 5 5 . tradit 
^«Uus Fer nand.in 1.13. Taur.nu 1 6, prope finem. 

X9.de T osoáiZQ^bi: ^ litado coujideracioit 
4 or ^ bienes del ¿¡dio o protn rñ U d<Jte,al tiempo 
<1^ ‘la dida hit fue co.njiítnyda, o ti tiempo de U muerte 
£ que dio U diiba dote, o U prometió , do mis jttijtere tf* 
,Ajue 1,4 quien fue la duba dote prometido, Gutier r* 
dciur.confir.I.p.cap 59 n.l4 ibñ Q^mnia^n fiiia h'4* 
btl eleftionem'üáloris bouorum pafenus , équ bus doeent 
éccepit temporil , falicet ,cmñuumnis dotis , W monis 
ipftusal boc , ytindicetHran dos (iti^f/iciofa^He-ú ne. Y 
ÉÍsi diremos» que la dotación dedoña Minaren lo 
que excediere noi'erá inofiafoía^pues enaquel t te— 
po no eíUua mejorado do §eba(tianycuov Matié§. 
in I.3 -gl 9 . n . i'.titvE.l rb . f , R ecto pv & in d 1.3. gh’flv 
n*i, Palacios, in repetir. capwpcr^eftras,^c>;ípfi^ 
Am,Gom.omnmavidendo;adÍ t^:Tao«dfc.^oq 
’i > í'«.; tnatYMsBdj .o¿ abfo&fkd.oc.un Is 
*^A R TUC?Ví& 0>t> Vi di. I * 
m^piüpsfiU hioa^.n íuaT.Sf A 

54 if *'Aqoi pferendencimítpenir es como cef- 

íona,io4:¿¿ «ton* Mafia da. Arrióla' íu tñnq'hWfc ! és 
hade dar lou^hoi de la mejora dtercio y quitaos 

QkI que 


que dona Mariana Enriquezle hizo defde el día, q 
le casó, y velo con el Capitán do Gonzalo de M 5 - 
dragon. 

55 f A loqualdigo,qIosfrutosdclamejora 
de tercio, y quinto , que hizo a doña Mafia fu ma« 
dre fe han de contar defdc que fe casó, y velo, y la- 
lio del poder de fu padre, qleprueua de la ley 47. 
de Toro, en que le di(ponc,que luego que los hijos 
le cafan, y velan falendcl poderío paternal, y de la 
48.que es la ley 9.ÚM.bb.$ .RccopÁbx: Mandamos 
que de aquí adelante tikyo ,ob¡j* cajandofe ¡y y>elandofe 
Je ay an para [i el Vjufrufto de todos fus bienes adueñaos, 
fU'fto qjea Vitn fu padre 9 el qual fea obligado a ge íoref- 
tituyr(in le quedar parte del y ¡uf rucio Je ellos . Y aüque 
con leyes Reales tan exprelías no necefsitaua de 
mas apoyo , pues de efta vltima queda deteimina- 
docxpreliamente , que el víuftu&o délos bienes 
aduenticios toca al hijo defde la velación, y que el 
padre no fe puede quedar ccnalguna parte de ei, 
antes felo hadereíhtuyrjíuego eftando obligado a 
hazer efto,oo cumpÍiendolo,iardafa ladeada, por 
interpelar el día de la velación por el hijo , o hija q 
fe casó, cauía porque no ha de ler de mejor condi- 
ciono masfauorecido ,que fi lo reflituyera luego 
que fe velaron ,deuiendola tardanza ícr contrae! 
que la tiene. Con todo digo fer (entencia de luán 
Gutierr.de ¡ur.confir.i.p.cap^, nu. 1 8. donde en 
propios términos lo defiende, ait emm .* Meo indicio 
tenendum e/J contra opinionem nouam Qafiellt^bi ) upra , 
quodfiliuspor mor te patdspojsttpetere á fuiscob^redibus 
pnediftos frutas perceptor per patrtm poftTpclatione eiuj- 
dem filtj, ipjofi/io f dente >p Miente , &r non contt adiccnte. 
El qual examina largamente cfiaqueftion,y ref- 
ponde a los pocos fundamentos de Cadillo defde 
el nu. 1 o.hafla el de 30. tenet etiam Azcued.in d.l. 
^.tit.s.lib.j.Rccap.nu.aj & á 26,teftaturq; eam 
Ant.Gom.adl 48.Taur n,¿.cum alijs quiquidcm 
aiiosttferuot.Y feprueua primerametedel C.Iu- 
lio Paulo, Iib*l .feot.tit.4.§.7.relato,iol.litis con- 

j?,$.paiei,de0«got.gcít 

Utp 


Lo 


TV 
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W f La;fegúdofepfueua,í¡ Pedro de Atrio- 
Ja no vuie*a tido iuadmwifirador legitimo ,dcu¡a 
eflos frutos adoña María deldc el día de la muerte 
oe u madre,ex tjs , qu* tradit cu m a ),j s Angui.de 

Dorínlm :4 ‘ 8 ’ ,+ 5 q“°dattinet,&nu, f . 
por ler la mejora parte cotanua bonorum , io qua 

vcnmt fruau, tícnt ,n legruma a tempere moni,. 
far P R Unb - US controuerfia defendí» Cas - 

íar Barziu^decif.JJonon ro*. n. 3 r. luego fi deíde 

&S.H "‘“"í í 1 ” ic l *P»''«>d4«í» P a- 
ore deide entonces fe le deueran. - 

¿ 7 r ^ , X íe dc fe P arar en que por la ley Real 

enM U K ^ 2 ve . ,ac,on P ierde e j padre el víufru<3o 
uiere en r” 65 31 u t tnt ‘ c ' os de fhijo; luego íi lo retu- 
fa que no^f emb r Sante U sela “<”M«endrá co 

es fuyo io deuT í ‘T® ‘ ÍeDe lo <i ue n ° 
u 'cre el vfufruáod 6 § l° í ‘ etT *P re< l ue d padre reto- 
lo deueráj y fetneiant os J }lei J es del hijo ya velado 

vida.fino que pairan cStrriurheí’edcm^r" C °" ** 

«dwar.js.c.dehsred.aa. ^ 05,1 P fOÍ >*- 

io menos tocaua^PedrVd^ A°rf * r , a f ezIr » ^ P« 

vfufruáa^X^hocquoqú^e^^cínd ‘ tad ft e * f ' 

q«as períonasnob.acq. cutnoporter/c P ? 

-Ant Gom.vbilup.n.ó.verf.Ex qoo iubdeducuT 
• mfertur,y alai lo üntioeHeñorD. Ant.Pich tnft* 
l'bji.ttt.j jí.z.n.j.dandcdtze prouaríddenu 

.nuima¡ey.^2.y, enc in.4i£¡gu¡endovnal¡mira • ** 
2 «« d. G«g. Upatela, 8 V,?,Z,T.°" 

pode, derecho íoU do fo 

Y77 w * ‘ l »*-e 

! ’ 1 m 


mar otra conjetura, l.comíndebito.i.§.fivefo, de 

probat.I.caropanusjde oper.libert.l.fin. C. de no- 
uar.pro multis fufficiac V elafeo,in axiom. iur. it. 
D.n.215.216. 217. y emos de entender que ende- 
jarlo de pedir deícubrc animo de cobrarlo co fru- 
tos y rentos j particularmente quando el padre no 
ha entregado, como en nueftro caloño tenia en- 
tregados los bienes, de que procedían los frutos, 7 
afsi no omos de juzgar donacio,ni liberalidad , cu 

fuumiaéUre nemo pr;cfuraatur,idemVela(co,vui 
fup.lit.l.n.i.ni en el hijo fe puede preíumir tal do- 
nación, íi no es que concurra lo que dize luán Gu- 

ticrr.vbifup.n.2 3.in fine, que requiere licéciaex- 
prclfa del hijo para que el padre goieel vfurructo, 
o que los bienes de que procede los polTeyelie D. 
María, y de fu voluntad le fuelle dando a Pedro de 
Arrióla lo que fuelfen rmdiedo, y folo en ellos dos 
cafo* limita nueftra fentencia. f 

60 1 Y fe hade atender, quequando el hijo del 

pues de velado veq lu padre íe toma el víufruéio q 
do le pertenece,no íe atrcue a contradezif lo , m a 
prohibirfeio por el miedo reuerecial que le deuc, 
antes por no darle difgufto lo dexa para me jor oca 
fioo,y para cobrarlo defpucs , y deducirlo en juy- 
zio contra fus herederos , y afsi no le es de perjuy- 
zio* y aunque eñe miedo folo no es bañante a ref- 
cindir el contrato hecho por el hijo, que tuuo con- 
fentimiento cxpreíío,vt extcx.inl.fideiulíor,§.pa 
ter,depignor.l.ad inuidiam. per imprefsio- 

Dem,C.de hisquae vi,cap.litteris.t 1. dcdelponfat. 
iropub.& ex multis laudatis á Mogoll. traftat;dc 

metu,c.4.5.i .D.Caftill.lib.3. quot. c.r. nu. 1 45. 

Hermof ^in add.gl.a.l. 56.0.5. tit. 5. p» 5. es íuficien- 
te a lo menos para q no le per judique,l.fi quis cum 
feiret p^.defurr.l.ficum dotem, §.eoautem tem- 
porefolut.mat.gl in l.filius faro. verbo , Non pro- 
batur,deprocur.Boer.decif.ioo.n.2o, &n. Mo* 
taluus,inf8.gl.i in prin tir. 11. li.rfon, Peralta, in 
l.T macuro teftatn.$.qui in vita,dcleg.i.nu.i* Aze 
ued.ini. J> . t i t a,n.aÜ<fib»S'RcCQP.Barboí.in 

* 1 “ ' fia. 


n^9 
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nn,nu,7,fo!ut. mar.Pereíf.dereoouat. cmphyt.q. 
1 6 ,num. 59.M1cr.de maior. p. i. q,2 3.a nutu.Sx* 
& 4.p>q . 1 J-nuauioo. 


A c 


articvlo vi. 

» y ^ :j i.' tjí, i it ,t)i Vj •' di j'frj j\ - 

9 1 f Entrelos bienes que por el año de i j 8 i. 

recibió en dote, con D. Mariana Entiquez, el Ca- 
pitan Pedro de Arrióla , fue vn oficio de Regidor 
de Malaga en mil y dozientos ducados, y fe obliga 
a. tenerla, y las arras íiempre de manifiefto, y de no 
malbaratar cofa alguna, y por Nouiembre de 90 
quando murió doña Mariana quedó cfte oficio en 
ler eo cabera de fu marido halla el de <08. que lo 
vedio en $Ui6o.ducados,yay enla efcritura dotal 
otras claufulas que fe dirán aqui.Pretéden los me- 

I a parte* d* *f '* u ’ 0 au#r de acr «cerfe a 

lofquc teniapor^l a ' ° d* d 

abuelo, y fe empellón eftas*par^^ 

62 V Toda Ja dificultad confi fte.en fi ^ 

hizqvxnt¿o no. P ar ^^¿ r. y 
n a 1 ^ u P°“ er » que I a enagenació de los bie 

din ÍT d e x S£ £r^ Ll -*- &sa - 

dmm.13.de fund.dot.l.i.C.eod.l.rnica , 5 . & cum 
lex.ij.C.de reí vxor.aa.auth.fiue á tne.C.ad Vel- 
leían. prm.inrt.quibus aiien.iicet,vbiD.p¡ch a ot 
Com.m i. jo.Ta0r.nu.j7, Petr.Fontanel.de pía! 
nupt.i tom.claul.7 gl.8.$.i j.ferc per totum.Bar 

0 •iQl.i.p.$,nu.2a }.& 13. falut.mar.y con ocho 
ampliaciones loenfeña Hermof.ioadd.adgl 0 ( r 
n.2 vfquc ad i^.tit.y.p.j, * 5 * 

Efto 00 ,i , eoe lugar quando fe dan en do- 
e con aprecio que haze venta por dexar de fer d 0 - 
Uics,y fuceder en fu lugar el precio, l.quod fi fon- 
^us.t 1 de fund.dotal.l.eftimatx. y 1 .aliáe j a . folut.’ 
matr.I.pleruque. io.anás 11. ff.de ¡ur.dot.I. quo- 
u *»5 d.cutn dotem.io.C.eod.d.l.vn S-cunires, 

J’f* reí vxor.aél. I.7.1 1 8 .t¡t. 1 1-P-4.Bald.io 

d.hquotiens.5.Alex.Iib.».coof.7?.cal,»,Francif. 

Creni* 




■ fí> ' 
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Crem.fíng i?. Ant Gom. InI.50.Taur.ou. 42 y al 
parecer es contrato de dote, y le leiuple,y entiéde 
el de venta, arg.ldingulana.i 5.íicertuaipetat.di- 
xit D.Prxfes Didac.Couarr.pra&.quieft. cap. 2 8. 
0. 1. y aunque Fonra d t0m-2.de paÁ dot.claüi.5. 
gl.8.p.i3.n.ji. loatribuye a Bald. in l.íi Ínter, C. 
de iundot. y la materia tra'a largamente Hermof* 
Tbi fup.á n.i 1 .víque ad 1 8. 

64 ff De donde queda, que la prohibido d« 
¡i , , , ^cnagenar los bienes dótales, que induxo la ley lu- 

to'fy ^¿Slía,fe ha de enteder en los no apreciados, o filo ef- 

w 9 yp", * / tan, que el aprecio no haga venta, vt ex mulústra- 

^ 'y*r S ¿ r P char.adtit. qq. aben.licetjinft.inprin. n.13. 

D Cáftill quotid libri .c 4.0 7.Fontan.vbi lupra, 
n.t6.& 18. y coñüguientementeque el marido po- 
*drá enagenar los qú dieren cftimados como ven- 


i 


A h y A ** 


\ 


f> 

.ic-íi 


,y no otros. 

j <[ Lofegundofehadca(fenrar,queenIos 

■bienes rayzes no apreciados, o cuyo aprecio no 


^ ;i -h¡ZO venta, quandoiin venderlosíe jodian coakr* 
Da r , e I aumétó per te nece 


a la muger,l.p!erúq; 1 1. 


C /l /y_?nu H't- '{&$*• ^^deiur.dot. Affljft-dccií zyo.Mellrilj. vü¡ 1 . decif. 


149 án.i;poríercomoesíeñora de ellos, linre- 
büs.30 C.deiur dot.Fontan vbi fup nu.i?. foan. 
Gut.coflf.»*- n .1 t & ly.verf. Superft. Arius Pm. 
ÍoI. f i.p.J.n * 5 Cvde bon. mar. por no transferirle 
el dominio encimando, Gara debenef. p.5.c.9* 
n.i*2,ypor dfoetpreífamentéen la ley 19.ut.11 . 
p.4 fe dizequécl aumento de las cofas dótales ef- 
timadas pertenece á la muger , que íe ha de er ten- 
de cómo dezimos, quando el aprecio no hizo ve- 
ta,vt vellefuitintcrpr^tatus DvPnfcfes Couar. vbi 
íup'verf.Qtiod íi hxc vera funt, y entonces quedan 
los bienes adhué dótales. d.lvn.§; cum lex ,C. de 
feivxor .ifcib't i ltífi»ndo autw non ¿fiimato , cj*\ & 
¿oléis fr opté mtnc'u^ikr maneatna tntañn , ex Úaltá , 
Anr.Qoeíada,queft iur.c.i4-n. i 5. tinque importe 
aquella pa labra de la ley rundo non dñi mato ; que co 
míóblenaduirtio Fonta.vbi fup.n. 15. lomiíroo e* 
poíér la, cofas cííirtíadas> o ledo de fuerte que no 
~ ‘enta. ^ 


^<3 
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64 f Laqualeftimació folo fe pone para que 
íe Ícpa.íi los bienes dótales han perdido de íu va~ 
Iqí , y fe b ueluan del miímp íi el deter.orarfc fu$ 
por culpa del marido, l.íi ínter. 21. C.deiur.dot.ibi: 
Qwn m placitisjpuienm rtddend¿rum /Jateo pnttoríf 
nonti n ^iJeatur atmexurn ¡j fpcc/es aIujua dimimtafutf* 
¡tt%aut depetd taaíic prct¡o,l¡u4’0 ¿¡uo t¿x ¿tía fuer at ,rc • 
pojcenitir ; tener Couatiwbi fup nu, 4 *veii. Horurrj 
aufem,Caftill.vbi íup.De todo lo qual queda, que 
íi el aprecio del regimiento do hizo venta, el creci- 
miento de lu valor hada la muerte del dicho Pedro 
de Arrióla ha de ícr por cuenta de D.MatwqaEq- 
riquez. r .., 

^7 ff No auerla hecho lo prouaremos,de quq 
fila vuiera anido, el peligro, y menolcabo ( 1 íe ha* 
jlarajauia defer por cuenta de Pedro de Arrióla, y 
nodedona Manana,pues feria feñor ,vt exmjlus 
^foluuat tonta vbi lup.n « p.Cafli l.vbi lup.n.7, 

Couarr f vbiiup.n s.Juan Gut.n^.Hermol.n iíS. 

y el derecho hngia q U auian rccebido los r U200. 
ducados vendiéndole el oficie, y luego al mifmo fe 
los auian entregado endote,qfue loque dixt a ri- 
.ba,y defiende Pedro Sutd.decif 287.0^ 11 . & 25. 
Trentacinq.var lib.$.tit.de iur.dot.idolut. 1, y np 
podria donaMariana pedir mas que fus * y .oo.dp 

cados,o bien crecielie,opédieile de fu valor jluego 

a dona Mariana no le ímportaua q fu marido vcO- 
dtelíe en poca o en mucha caridad, pues no auia d$ 
tocarle nada dd mas valor, ponían, vbi lup. n. 1 4, 
y vemos que le obliga de no maibatatar ) luego es 
parquea dona Mariana le importa que no fe mal- 
barate, y no le puede importar no malbaratarle íi 
no es auiedo de tocar el aumdo,ni puede tocarlo íi 
noesliendoíenora,niloes ílel aprcciofue de los 
qus naze veou; luego pot todos caminos emos de 
concluye, que oblándote el Capitán Pedro de 
arrióla de na m.alh^ratar el aprecio nohixo^eta. 
7 fue (ola mente pata que |os bienes d üU U$iu 
.IcboluiciTenn^^í^badQs. 

05 f vopfif mafe de quecomo degantemete 
fundado en la ley ükftímaPs íol.mat. & cu Spcín. 

K lib. 


i.conf. y en la ley fi ínter vifum , C. dciur. 
dot.dixo el le ñor PreíidenteDiegoCouar.v biíup. 
tt.a.in fine,vcrf.Sed ex contrario, la eftimacion, y 
aprecio de las cofas dótales no haze venta , quado 
de laspalabras ex pr ellas o tacitas del contrato fe 
puede y da a entender , que oo fe pulieren para tal 
cfe¿to,y afsifue para que lihuuielfe alguna perdi- 
da fiédo por culpa del maridocorrieíle por íu cuo- 
ta, Paul.de Caftro,in §.mácipia,l.penult. íol.mar. 
6 9 f Y dexafe entender de confeííar Pedro de 
Arrióla fe le dan cftos bienes en pago de la pro- 
meto, que leauia hecho Iorge Hcmelma, padre de 
doña Mariana, y fe veno aueríido el aprecio para 
que huicffe venta; fino para demoftrar cumplía íu 
iuegro , pues le daua en dote con fu hija ) o que le 
auia prometido, y aísi fue íolo vna declaración del 
valor de las cofas, remedo refpeto al día del c nt re- 
gó, vt refoluit Aymoo Grauer. j.tom conf.548 d. 
12. y aunque muchos reíueluencdtra C raneta auer 
venta quádole promete dinero, y fe dan bienes, ro 
tiene lugar en ede cafo donde fe prometió el mil- 
tno oficio , ex prelie cum Bart. & aüjs Fontao. vb¡ 
fup n.747 lomueftra laefcritura dotal, donde di* 
ze; El dtcho jeñor lorgt Hemelman me prometió queme 
daría en dote con la dicb ¿ feñora doña Mariana Enrique^ 
Jubtjami ejpoja quauomily do%jento$ ducados } pagados 
y entregados en efla manera , los t\) 20 ), ducado t en ti o (i- 
cío dt Regidor ,q al prefente V ¡a el dicho feñor lo>ge He - 
melmanrfue en mi ha renunciado ,y los too. ducados en di 
ñeros de contado^ los 1 ]}$ 00. ducados en cenJos,y los y 00 . 
ducados enjoyas t y proejas de ajuares f y cfclauos. Donde 
la palabra pagados, y entregados, fe ha de entéder 
entregados r cfpeto del oficio de Regidor, pagados 
refpeto de Jos dineros. 

70 J Y fedeucaduertirenotraclaufuladela 

eicritura,que due ; P ara q quando el matrimonio entre 
mty la dicha miefpcfa fuere di]uelto t o apartado t» muer • 
te >° ert'píaa / 0 por qualquifra de los cajos que el derecho 
¡que hijo % ni btja , tu otro pariente 9 ni ait eed r que yo 
jja o tjga t n 0 pueda ij^ni apartar coja algunas 


o w 


de 


de los dichos fus bienes t {pe» E infratí" fi de elU acaeciere 
finamiento antes que de mi * que los pueda manjar 4 jus 
hijos) herederos, o a la per fon a que fu yAuntai fere. De 
lo qual fe infiere huuo paito de reítituyr los bienes 
difuelco el matrimonio, como fe dernucftra del pof 
fefsiuo, fus, que denota feñorio, y dedezir los pue- 
da mandar ,queaquel relatiuo ferefierc a bienes, 
Como es llano, y fiempreque ay tal paito el apre- 
cio no haze venta, vttradit D.D.dacus Couanuu. 

prail d.cap.28.n.$,verf.Tertio colligitur, 

7 l f Tambie fe hade reparar en que para la 
venta fe requiere conuencion de los contrayentes 
en el precio , y no fe deue gouernar por el güito, o 
aluedr io del comprador ; y aqui Pedio de Arrióla 
es el que fe pone los precios , lin que en ellos con- 
fienta iu fuegro, antes al entregarlclos no haze mS 
cion del precio, como le ve de otra claufula de la 
ele ricura, que di 2e; Byo el ¿Lho Urge Hemdtnan^e- 

Cílidid de otorgoy conozco por el 

tdpref ente carta , que doy en dote al dicho Jeñor Tedrode 

Muola mt yerno ton la dicha doña Mariana Enriquecí 
bija lf s dtebos cenfos , Regimiento , marauedis ,y bienes , y 
tjílaua de fufo dichos y declarados enefta eferitura, fio de* 
Zirenquanto,que deuia,ex 1 . 1 6 . ti t u.part 4 ibi: 
apreciada feria comoquanJo dixcjfe el quelada i do'\)Q$ 
tal cafa, o talvina endite, e aprecio a en cien marauedis» 
7 \ ff Y caíonegado q quiíieramosdezir auef 
auido veta , fe auia de juzgar refpeto.de Iorge Hc- 

melman,y Pedro de Arrióla, no de doña Mariana, 
a quien no pudo perjudicaría contrato el partido* 
Ant.de Aiora,i.pc 2 . n. a. ibi : (fontrafíus faftasin* 
terjocerum, Urpnmmnon obltgat tpfam fiham , qurtnt 
tonfenlit aflibus eorum (y mas abajo) ¡ofertar ,quod ft 
filia non confenfit coiitraftui fa.tlo Ínter eiuspatrem , es 
maritum quantnmadAftimationem rerum dotalium t lite i 
pater,y mantas canfenfaim (que aun faltó aquí ) ]•- 
l*i6 matrimonio potent peten ipjas res dótales tnjpecie 
nec tenebitui rtcipne pitt.um^Hrefiimationerrn 

71 t V Pr«cipuéquando Pedro de Arrióla di«< 
también en U ele mura dotal, q no fe U ha de cót ai 

' A - 

a dona 
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a dona Mañana fu muger para en cuenta de fus íe- 
g fimasmas de la cantidad que montó» para decía 
lar que el aprecio hecho era para enquanto a las 
particicnes de los padres de íu muger* 

, ,74 f Yaunqueesqueftionconfrouertida,íi 

^ a? tehy n cafode duda fe entiéde auer hecho venta el apre 
V ció o no ¿ y por ambas partes ay Do&ores grauif- 
íimosjvnos quedizen le prefume» y otros qlieuao 
; coníiÜir íolo en lodudofo quandoa la muger ieef- 
tá bien, es cierto que auiendo conjeturas q denote 
noaucr imeruenido»fe entiende cellar la venta, co 
í niode Surdo»decif 30J n.37.Barbol»inl.aeftima- 
'tts»n ap.vcrf.De-hisjlolut.mat. Trema cinq. var. 
vol l.Híb;i«tU^ifK^át v rcfótüf.i«n>2 4.' Arctino, 
coní,$4,col 2.v de otros>refuelue la comunde los 
/ Dolores. * v: " r- - - . 

^ Y no auiendo hecho como no hizo venta 
el aprecio del oficio»fino auiendofe puedo iolo pa 
ií qué conftatIe-.de (u va!or,ie han de mandar adju- 
dicar rodos los diez mil ducados a la parte de do- 
ga Mariana Enriquez 5 que era lo que valia al tiem- 
po de la muertede Pedro de Arrióla, puesfuecre» 
/ { Acimiento intrisfcco del milmo oficio, v aumento q 

, ¡«f , ^/recibió con el tiempo, no que le vino por razc n de 

^^Jacompah¡a,l verú.6$.$ ti fervo, ñ pro focio, ibis 
W¿***'- v ’■ V M I Hec oparre ¡ú rmmunicéii , <¡m¿t¡itif£t.onpt tpttr jo. 

i Vhwtemsftdftúfter partem arfuij^r it t \ P zuüus 

/- 49 adl.Palcid.l;i<fit^.hb. 5 wRecop. ibi : i oda la 
tija fue e¡ marido y la mi'grr gmarzn- y o compraren. De - 
baso dequales palabras no le comprehende el va- 
, k>r que el tiempo les da a las cofas:ita Matien^. in 
jd; 1 . 5 .Reco.g 1 ik .n *8.queponeel exemplo en vna 
poífeísion que valia cierno tiompodel contrato 

matrimonial , y defpues inttinfecamente creció fu 

Valor hafla mil , y dizeno auerfe de comunicar el 
crecimiento: enleñan efta dotíina los que alli r c fíe 
reMancn$.y Diego Perca, inl. 4 tit *4 .1 ib. s^o.rdi- 
^fmentijverír Lucra ergo, Azeved.in dJ.a.^eco* 
spilauon^nUOJv i^Suarcz, tit.de las tffias,n.6fcr 
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76 f Siendo don Gonzalo deMondragon de 
diez y ocho años, entre otros bienes que recibió en 
dote condoña Mana de Arrióla fu mugerfuela mi 
tad de vna viña apreciada en 3[)$oo ducados, y ja* 
ró la eferitura : deípues compro de don Sebaíhan 
de ArnoU(a quié íu padre la auia dado en la eo á- 
cipacion que le hizo vndia,o dos antes defta veta) 
la otra mitad,ílcndo de igual bondad que la prime 
ra,en il^oo.ducados , y ambas a dos partes eíUn- 
dofe en el propio lev las vendió don Gonzalo a luá 
Pacheco de Acofta en 3U. ducados en (cys años , y 
feys pagas, a el qual pr etendiendo auer íido eoga- 
ñado,le foltó por b;en de pa ¿ 4y*o ^.reales Prete- 
denlos menores por auer lucedido en lu derecho 
no auer leles de contar por dó Gonzalo los 31)500» 
ucados,en que ileuo apreciada la viña, fino auer- 
icdereduzir a lo jufto,fiendo tan grande la leíioo. 
17 . r * Supongo primeramente , que la leíioa 

cnormi sima fe compara dolo re ,p(a ¿oncr a ao,I. 

íiluperiílite, C.dedolo , D.D.Ioannes dclCaftilI. 
lib.3 ■corrcap.j.n. 1 6. vb» plores refert, Morlaco 
€mpor.iür.tit. 5 .dein¡ntegr.rcñit.p., q l>nu - f# 
ad cned.Serapbin.pfiuil.3 1 .n. 1 6. D. Molin.de pri, 
mog lib a.c. 3 n. 19. Granan difccpt.foréi.tocn.^. 
cap.8a$.n$8 Aníimn.var .tit.404.de reícind.ve* 
au.& tit. 403. c. 10.6c 1 » .Siguen^ a,de clauf. lib 9 ¿ 
C.i J.n.6.y femejante engaño, ^quiparatur dolo ex 
propo(ito,Brunor,a Solean compendio, verb 
íionijFfanch dccif 14-7*0.1 a*p Capic«decif.i 59, 

n u.lofeph.Ludouic.decií.Perufina.iS.oum.jtf. 

Crauet coní.2 progenero, 0,3$ y tal dolo ex pro- 
pofito fe prtfumc dondeay le(iócnormifsima>Mo 
rotsus,relp.6.n.a i.Franch.vbi íup y dondele pre- 
ume, o inttruiene, anulare mualida el contrato def 
de tu principio, y loen el contenido perpetúamete 
e p UCC !cpedtr,Giurb d«*cií. 105 n 1 & ly.Franch. 

1 j rí 6f ' °‘7-Rdland.conf<$o lib. 4 á ou.*a.f*f* 
ud.liba,q Uotxa p .4,ii m it. 1 8.0.49. 

* ‘ ■’ i I /-v • • 

** Quibui 
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78 ^ Quibuslta pr2elibatis,digo*que lo prü 
mero en que fefunda la pretenfion, es en auenn- 
t¿fuenido en el aprecio dcftamedia viña leíioenor 
milsin a, que fe verifica de la miíma cuenta , pues 
fedioen 3U$oo.yJa otraíe compró en 1Ü500. que 
hazen 5lí.y le vendió todo en s\} y fe bajaron 4 1 8. 
por bien de paz v que quedaron ambas a dos partes 
.vedidasen 2U5 8¿. ducados *dc Jos quales bajados 
los ifjjoo.enque compró lamitadadonSebaftiá, 
queda la que le dio en dote en 3U500. vendida en 
l US2.ducados 9 por donde aun en laopinion mas 
rigurofa íiempreíe hallará lefio enormiísima , co- 
mo íe verá de íeys opinioues que refiere Hcrmof. 
inadd.gl.i i.& I2j¿5d#frf.j.p.j.ámj.vfqjad 1 r. 
.que no las refiero ¿por ponerlas allí muy exorna- 
dasjy numerar los autores que las defienden» 

79 O f Lo quai aun merece mas aduertcncia, 

.pues fe vendió a luán Pacheco al fiado en íeys pa- 
gas, có que aun no queda vendida en los 1 1) 8 ¿.du- 
cados que emos dicho, pues al contado no dar ía 
tanto* y el precio íe aumenta o crece por razón de 
JadilacionJ eum qui,§ meliorj.fi pret o indiem, 
infin.dein diéaddióL minufq; dicituf^foluere qui 
pofltempus foiuit,§ fide¡iufiores s*in fia, inft.de 
fideiiuf.Velafc4naxioxnJur.lit M nu.94 & 95 .& 
p.raetc ibi laudaros vidcndi,Tiraq,de.reua¿Llign. 
J* ; i.glvi 8 m. 34 .Gam decil.i 56 ,vbiMena*n .2 57 fc 
Pinclanl.x j.p.c-4«u 34*C.de reícind yendit.Ma 
tienen l.i!4it. i s gU n 32.6c 3$,lib, 5. Rccop.D. 
Ant.Pich.inft.í>33. 34.de 35.0 20.21. & 22 . 1 ib. 4 . 
tijMd j *• # 

f;¡fi Razones fon las dichas muy bailantes a 
inducirlos ánimos délos feñores luezcs* en cuyo 
ar bitrio eftádifeernir quando es la lefionenormif 

quando no* vt pro ver iori reíoluif.multis c¡ 
tatU^H^mof.ioadd.dégl.i 1.6c 1 n, 1 1.& 

pf^ttíT ibi laudaros, tenent Trentacinq^ar. relol. 
li{?^efpjur.t.defiis.quarv¡,num.ó.ver(. Et eriam 
qu^dpfilioi Cancer.var.refol. tomé 3. cap. 1. de 

oblig. qt&ftifíarjeia* denobilitate, glof»7i 

^idiup J " num 3 
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num. 1 1. & ri.qulex RodercSuar* Id refere. 

8 í f L^ qual recibe mayor fuer^a^y íe corro- 
1 . r a )d e que en los apreciosUcdote noíe requiere 
aya tanta leíion como en los demás cótr atos * íi .00 
9. u ?:CsquaIquiera , aunque pequeña Suficiente a q 
k deshaga el agrauip,iaure íuceuríum , § . fio* L íi 
res,ií. i.verfEnim vero,de iur.dotd.iicircumícfi- 
pt a» ( C,folut.mat J.i ó.tit. n.p. 4. ormino v ideada, 
Ant.Gjm.in l^o.Taur.n 44. 1 b 1 : tam ne(l 

are Gutierr.conUi.n.i i.& i8.Garcia,dc expé¿ 
&meIiof.c.iSm.ia.CeuaUos, 2 «tQaa.q .5 jí.n ir* 
.A nc, Fab.de error, prac.decad 8.er ror.tf.Fontanel. 
dcp a £l.nupt. c lad,j.gl.8.p. M . n j,,Azoo. 
jn ‘umm.C.deiur.dot.n.17 Affli¿t.Jecil.¿ 7 o n.j. 
Bal 4 .Noael.de dote, 7 par. púml.q j, Rimald, m 

prin.inlt.quib.a|iendicet,vcl non s n. I 09 . 

r í Y merece reparo el miedo reucrcpciaL 
que le ha de prefomir en do Gonzalo como yerno, 

A,,l0la ,UCgf0 ^ ,, é- 

cion.exl.liqui, cumíciret.pj defurm, 
e o hq.a lil?.& ¡ibert.l.a. }. quem onerand*. j£ 
S™ f « aU.oondetuf , y mucho mayoc liendó 

hombre de geau auto, , d ad,y reuerenca , ,, ait p. 

^M.lt.ll.l,.3,q U ot cap.i.n i j8 táo.& láá. Cáncer. 

i-'QK. •ar.c.t.deaa &obhg.n.$?. Vquandoefte 

in ' efuie “ e en contrato , quc.es en fauor del 
a quien le de ; ue el ? relp e to,e S caufa Man,. 

opinión de Socmin re g 7 , f a l_ 

^nta.Saar.alleg.a 4 ;n ,..&t.Tui G h 4 it.D.cond. 

,Í ? P. per totam , y aunque Fontanel.de p«á.nnpt. 

cai, ; 7 « S i V n J 36,Cjfa : UD - fcept forenf -P-‘‘ 

iino7> \ n * • • Us ' d ;8 ao 00 f«. bailante eftc mtedo, 
‘i* • >• ° ] ní - ufíen otras caulas, no h^ lugar en cOeca 

tann |D *!> W^o reuercncial cócutrio 

*d¿ ? ra "- *W t 1 fl^*!»^exp»«úifineote d« «ui 



r 
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íefcinitob mctnm rtierentialem fmul cum Upone Ttltré 
dimidiam,quamuis conoboratt iur amento, 1 ? nuil* pro • 
bentur mmtjtu Turbera, (sr adfuerit pr.tjentia ittduis , 
ja upropin quorum t 

83 f Y la razón de no valer el juramento , es 
porque Tiendo el aíto principal hecho por miedo 
reuerencial, el juramento que es acelíorio no vale 
por lo mifmo,Thcfaur.quseft for.lib. x.q $ i.n. 1 1 . 
Borrel.in fumra.tom.i .tit.+.Guticrr. de íur. cófir. 
*i.p.c.$7.n.n. v ' ~ ; 

84 V Y haze a! propofito fer do Go^alo me* 
ñor, con que fe ha de tener mas atenciona fauor o 
ceilé*y en cafo mceííario a reiittuirle corra el apre 
ció, pues cofta dt 1 engaño por lo dicho, y de la me- 
noría por la mifma eícritura dotal , donde dizc re- 
nia 1 8 años: y no lo niega la partecontraria, qfon 
«dos requiíitos neceffarios pata concederles la ref- 
ítiiucion,vt de ‘adíeme, ex I.verüm, $.fcicndum ,dc 
imoor.l.ná & pofteá,$.m¡nof, vbi DD.deiur.iur. 
Alex.Bald Bart. Paul, de Caftro, in l.non videtur, 
C.de in integr.reftit.de rninoreaetate, Bart.in l.dé 
;etate,ánum.i 1. de minor.Paul.de Caftro, confil. 
439.0, a. vol.i.Bald,conf.i4¡í. 0.14, vol.i. & cof. 
i.n.4 &coní 2.n 2.V0I.4. 

85 f N¡ impórtala en contrario no eftar do 
Gon^alodcotro de los 29. años , y dezir que juró 
la eícr ¡cura. Porque a lo primero íe refpondc no 
hazeal ca ío , auiendo auido aquí leíion en mas de 
la mitad, cantidad que bafta a darle por ella reftitu 
-cion etiam vltra quadricoium, Cofta , in 1 . GaJlus, 
*§ & quid íi tárum,n.8o de lib.& pofth. Minfingef. 

cent. i.obfcru p.nu 7-Matieng inl.T.rir.ii.gl.g; 

^n. 49 . 1 ib. 5 .Recopil.&¡ndialog.relator. 3 .p.c 20. 
Parlad lib.í.rer quot. cap fin.p.j.J.i 6. n 14. Aze 

¿ucd ¡n d. l.i. trt. 11.0.5a lib. 5. Recop. Mar.Giurba, 
dectf.io6.nl 1 Srepha.Grat.difcept. foref. 1 tom. 
«éít 4fe.nu.a0. & alij prope infioiti,Bernard. Díaz, 
í reg é i 6' j fa 1 1 enr ia 8 . elqua), aunque folo habla en 
i CÍüdad,\y Rcy , Telia de entender, y con 
l»as tazón en los menor esy como bicnadufrtio 


n 

Gregor. López, *n g! j.l 8 tit.i 9,p,-6.eKl.fin.eiuu 
dcm rif uVi: por ia qua» a fe mejana de los meríote* 
íe concede ti priuÜegio a losdemas^uego prima- 
riamente, y con mayor razeD ? o tienen ellos ? pues 
a fu imiracionlo participan losotros,fuerade que 
quando fe comento cite pleyto tliaua detro de ios 
2p« anos» 

8 6 f A lofegundofedize,queUlefionenop* 
mifstma no fe excluye por el juramento , en tanto* 
q no fe necelsita de relaxacionde el, loan G -itierr* 
ds mt.confir.i p.c.i^.n 7.10 fim Parlad.» u nalij ^ 
fe felatis,líb.2,quot cap.4.limit,»8 n 49 Viliadic 
go,in Poética, pagina 248.de la forma de libelar* 
ex n.i 39 Ludouic.Morotius,rcfp B7.nu.i 9-Sera* 
phin de priuil turam.ptiu5l.31 n.ilFari.io tracen* 
p.x.lit l.verb.f«r4fíit'Mfaí»,n.i 290. Decios, conlil, 
i8o.n.6,Cephal conf 64.2 nu.104.vol 5. y aun en 
lelion enorme no le obfta al menor el juramento* 
ex teotéua Alotf Ricc>j,colle£i.decií p.i colleclt 

S* vetf, Nqííí , que habla eoterpatnosde renun* 
ciacson. 

# 1 • * « 

87 f Y menos importa deztf,que la lefion no 
fe puede pedir paliados quatro años *q fe dan pata 
eBo,vt tradit cum muir**. Hetmof in addrd.gj.u . 
& U-.d I.56 n. 1 2 3 pormo tener efcto en las dotes, 
en las quaies la Iciion aunqfea en minima cantidad 
tiene liépre lugar lio pteictipctóa^ana de ttepo* 
c iííbmtext & inmatena tottus huiusarticuli luí 
fíeteos, in l.i 6 tit.11 p 4.ibt: Stépte d t*e f r ¿tsjtcbo^ 
docetqj A¿eued.in d.l.i .tit.u P.34 hb.5. K»ecop, 
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88 ^ Efte es fobre fi la mejora de tercio y quítt 

to que el Capitán Pedro de Arrióla hizo * donSe* 
bifttan.diziendo expreliamete.que le la promete* 
y da de los bienes que dexatc al tiepo de iu 
l e,(e ha de confi ie*at juntando al acenio y m^oa 
que las demas hermanas aman recebido de do* 
tes,paíaq ue { eAI flayorfu preteníion. 
üí ivi Ep 


89 # En quanfo a las dotes dadas a doña Ga- 

briela, y doña Manuela , Monjas, y a doña Mana, 
tnuger cci Capitao don Gonzalo de Mondragon, 
antesde la eferitura de mejora hecha a don Sebas- 
tian, procede fin duda no aueríe de tacar el quinto, 
01 tercio de ellas, como licúan todos los eicnt ores 
íobre las leyes z$.y 25. de Toro, y cneípecial en 
ellas Aot.Gom. aunque Pedro de Anida dixelíe 
expresamente, que le ía calle de ellas, y rcnücialie 
las dichas leyes, por auer fe eftas induzido en fauot 
de los htjos,«t tradit Guticrr hb.i. q.é nu.i . verf. 
Sed pf contrana t y no poderlas renunciar, ni ci pa- 
dre que mejora, ni el h»jo mejorado, vt cótra T ell« 
Fermín l.a$.Tau'«á o.4.deícndit D, Molin.dc pr¡- 
mog.lib.x.ca o.8j. Angulo, inl.7 tit.ó.dclaime- 
|oras,gl.a.n 4 &6.iib f.Recop.dqual enfeña no 
valer tal renuncia, aunque interuenga juramento, 
J lo liguen Aluarad >,de comedí. tncnt.reftat Iib.3. 
cap a.n j? veri £4 túrnen^ D.Caftiil.hb 4*quor c. 
BS *n 5 i.iVl jhna, Thcol.dilp 587.0 7. dificultad, q 
celfa al prelenre, dóde el padre no tolo no hizo tal 
Tenu ICUóntes (runda (e tenga coníidcracion a JOJ 
bienes que desate porlumucrte. 

90 y Ni de la dote dada a D. Gracia con don 
luao DdgadiIlo,aunquefuc dcípues de la eferttu* 
fa de mejora fe avrá de facar el tercio, ni el quin- 
to, por no dcucrfc Jas dotes numerar, aüque la me- 
jora fea meuocable contradicion de clcriiura,o 
claufula de cooftifuto , y considerar le tolo para 
clia los bicncsque quedaron en dominio del padre 

al tiempo de ío muerte , y refpeto a ellos , vi poli 
longamdilputat onemicíoiuit D. D. loannes del 
CaftiJUib 4 quot cap.i¿ex 0.49. & c.35 nu.5$. 
vbi mullos refe rr, I uan Gutierr. de iur. confir.i.p. 
C'S 9 *n« 14 ibi: CVm melivatto tertij 1? (juinti n$nde» 
bt*i dtdua 4 edottbui f nec donétumbus^u* (onftntntur 9 

tu ¿25 Tauriiy eftaefcritura no tiene ciauíula do* 
conlhtuto, ni cíiáioíinuada. 

9 i f Y quando tfto padeciera duda , que no 
padecemos íacó deila el Capitá Pedro de Arrióla, 
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en dezir hazia la mejora a fu hijo de los bienes que 
qucdalfcn por íu mucfte,con que queda Gánamete 
excluydo don Scbaílian de la volüud expcella de 
fu padre, que noquifo darle ma« de preiegado,que 
el tercio y quinto de los bienes que tauieíle al tiem 
pode fu muerte,y pues los dados antes de ella a do 
ña Gracia no ferian ya íuyos,como los dados a las 
demas, vt docet Papinianus,in 1. parer filia.! 4-ibi: 
Jos in htrelitate pxtris non inurnitetur 9 ff.gd I. F*l 

pd. Africanos, inl.nlium.4.decoll.bonor. vipia. 
¡n 1. 1 fin.tn fincjibi: iion d bet dotem au$ conjttrt % 
1 *** *' J bQnis eius n ' n ^«Triphoninus , in I. fuit qu^l 

Üionis. 9.in finc,ibi;^ bjctj'sit tnitn x bonis pxtris f de 
ColLdot. celebrisgl, in Auth. de squalitace docis» 
5*quia vero,vetb.6'#wf 1 xlnn ti e/l,Ut,H tir S.coll. 
7»no quilo haaer la mejora de ellos,ni a fu refpeto» 
y en calo tan claro no tienen lugar conjeturas, pro 
bant text.&authores reían a Velafc.in axiomiur. 

CaSn uí ' ^ P '* tCf lbl D.D. loan, del 

¡ ntc li J vbilaté examinat qualiter 

intclligatut d.éja regula, y a palabra, Si" 

Memo, eftar , ídem Velafc. vbi fup. lit. C. n. 74 .& 
lit. V,n.8 4* T ' 

f* T ^ NiimportadezirTeIloFetnandez,ad!. 

a J.Taur 0.3. que hendo la dooació de mejora irre 
üacable e lacada de las dotes dadasdefpues della, 

porauerie de entender como el milmo feexplica! 
eod.n vctLAJ ¡rimum '¿¡tur, quando exprella mete 
tuc concierto, que la mejora turnerte coníideració 
•l tiempo que le hizo, y no al de la muerte , y fe re- 
nunciarte la ley zj.de Toro , que diíponelo con- 
trarto(en cuya interptetació an. 4 . diic el poderfe 
hazeijcuyaopimódiximosya ferfa!fa,ex D.Mo* 
Ima.&alijs, y que en la cuenta no fe han de traer 
Para U enumeración las dotes edáenvlo,* es ver- 
a era, y Fundada en las leyes 19 zj.ze.y s.,de 
oro,vt tradit Angul.demeiior.ini. y. gl.j.ou.J. 
unozdeElcobar,de ratioc.liba.c-i. computa, 
« 7 y todo celfa con que Pedro de Arrióla bazo lft 
mejora de los bienes que fincasen pos fu muerte. 

ARTK 
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ART1CV LO IX. 


91 í A uicndo mejorado í n fcrc : o y quinto de 
jus bienes el Capttao Pedro de Arrióla a don Se- 
b<»ftun fu hijo por Otubre de 618. por el año de 
% t.a 19 de Enero lo emancipó , y cntregódos vi- 
ñas, v na en Campanilla s,y otra en Bo^aca pillas, y 
declara fer de ningún valor, por eftar perdidas ' } la 
de Campanillas vendió don Sebaftian dos di as def 
pues en 1 [J500. ducados •, y la de Ro^acapiUas en 
illioo.a ¿8. de Agoftode 6 i 3. yíustefttgos dizen 
como tres o quatroaños antes que íu padre lo emá 
cipalle Us auia desfrutado. Pretéden los menores, 
que don Sebafhao ha de recebir a iu cuita *a canti- 
dad en que las vendió, y frutos que auia gozado, 
24 Aunque la )ulhficacion defta pretelioQ 

confia del miímo hecho de donde parece > como 
tealmtnte procedieron de las vinas 2U700 duca- 
dos, fin tener cofa q 1c diícuí pe para no recibirlos 
a fu cuanta , íiooiolamenu la inunción q ha mof- 
trado de quererle quedar con todo , me ha pareci- 
do aduertu las timuladones que ruuo U 1 (entura 
de emancipa cion, par a que U vea con las que liem 
pre ha procedido. No ílendo la menor lo miímo,q 
hizo pulielíe ÍU padre , de que la v, ña citau a perdi- 
da para toma riel a de val de , que le hazia las eícri- 
turas q gurtaua,y de la lucí te q las d»í poma (como 
lo cófielfa en la declaración de la mejora de tercio 
y quinto q leauia hecho ) y liépt e q en los cót ratos 
feoizen palab as , con que íe vituperen las cofas 
contenidas en el los, como lo fue dezir eftaua perdí 
da. le pidume gran fraude, y do'o, vt ex l.lulianus, 
$ (i venditor,§ per ectr arium, & § Ídem lulia ñus, 
& ex I.i.de adí.empt l.ait pretor, $ proinde, demi 
Dor.l dolú 6 C.de dolo, reloiuit gi\ in 1 . dolus. 10. 
C.de reicmd.vend.y corre con mayor razón, lab é 
do don Scbaíban la bondad de ellas, como quien 
las auiañesfrutado tresaños, y mas antes, de que 
diztn Iu» m» Irnos teliigos , y aunq fuelle- v no tolo» 
ptobaiet pkne contra pi oduccntem , vt ex Rom. 

* ! A coqÍ* 
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conf. i 04 *Iaf.ín rub.de lur. lur. Crauet.conf. 201 . 
Cephal,conf. 87 .n. 4 . Menoch. eos referens,conf. 
380 , 0 . 9 »Maícard.conc!uf. 33 i.n . 20 por no poder 
los menores hazer prouan^a aunde las colas no- 
torias, y don Scbaftiao la hazc de lo que quiere, co 
mo quedóenel oficio de Teniente de general de la 
artillería, jurado en ella los artilleros, y fubditos, 
cuyos dichos no han de aprouechar en lo que dije- 
ren en íufauor,por fer defujurifdició, l.idonet. 6 . 
&ibiexpreífc glotía,verb ff.de teftibus, 

Matth. V vefemb.in paratitlad hunctit.nuraj.ad 
med. y no ignorando fu bondad es mayor el enga- 
ño, Mafcard.concl .5 $t.U'ii i • Sea ccia , de cóm cr* 
§.i.q .7 p,a.ampliat.iomu.i 3 .y auiendo el mifmo 
prouado auerla desfrutado tres anos , ha de confe- 
rir lo que pudo coger, 

?í f Lafegunda conjetura de fraude fe ha de 
incuzir délas perfuafiones que le hatia a fu padre 
Para el otorgamiento, pues deltas fe prefume en. 

gano,ydolo,l.&eUg5,er.7.1.eÚq u i,. ? ,.,b¡Bart. 

l.feruu S ,5. í lt.ff.dedolo 1 celeb,isg!olla ) in 1 . apud 

Ce!futti. 4 .verb.í)ef/f/fHíjí eius cauja, fF.de dolí mal. 

&met.D.D,Am.Pich.inft.lib. 4 .t¡t 6 §.aaionutn 

au.em.aS.q.p.n 9 ficnt.1j.1n prin n.i8. Rolandus, 

conf.sym^.Grauetcóf.ipa.n.iy.ineonf.ó.o.jS 

Maicard.concl. 53 t mu. s?. Carioc.depof. i.p.tic. 

~4duerjtts f «#r detur aFUtpoj n u j. Cardof.prar.m- 
dic.verb.Co^ffla^.n., s.Thom. Sanch de matri. 
i»b. i .diip.S 4 . n. t . y fe han de entender en don Se- 

ba(tian,como en perfona quelasacoftumbtaua 
pues fupadrelasconfieíla enlaefcritura dichade 
declaració de la mejora de tercio y quinto ; & tna- 
usiemper prefumitur malus,¡neodero genere roa 

ii.Gabriel Aiuareadc v eIaf c o,ÍDaxiom.iur.lit. 

f La tercera prefuneion fe colige, de la 
it equencia que t enia Pedro de Arrióla en haz«lc 

n V n Ur r* a u k*j°>P*out a ‘ l Mafcard. codcI 8 1 j % 

S l rofper.Fatinae.de pcen.tetnpor.q. 89 .D.i -8 
y le colige del ca pi, u l 0 offícíj , u i. 38 . decleft. , 

Tsj 1 

' aunque 


aunque Crauet.de pr$ fumptxoncl. i $ . á nu .6 y el 
nnícno Maícard,d.conchn» 4 .& concújjz. 0 . 127 . 
y Fari.d.q.Sp.a o. 1 1 7 . digan que efta fraude en la 
frequencia de losaílos* fe preíume quádoay poco 
¡nteruaío entre vnoyotro, antes esfuman la pre- 
tcníion de los menores , porque aunque es verdad 
que la emancipación fue año de xi.a queauia prc» 
cedido laeícntura de donación dias auia,es cierto 
gozó don Sebaftian las viñas, desfrutándolas mas 
de tres años ante$ 9 yafsi elha¿er la eícritura daño 
de 21 .foiofue para poderla vender con quié ya lo 
tenia tratado ¿ q le ve pues de allí a dos dias otor- 
gó eícritura de venta de la viña de Campanillas. 
97 $ Ni fcádcfaazercafo délos mejoramiétos 

qdizchizoenelias 9 pues en la de Campanillas no 
pudo auer algunos, no interuiniendo mas de dos 
dias entre el de la emancipac 00 , y el de ¡a venta 
(aunquepolefaltan teítigos que digan la mejoró 
en efte tiempo)ni en la de Ro^acapiilas , que tuuo 
dtfpuescofa de dos años , pues lolo ha prouado la 
labraos, y echaua algunos mugrones, q no íc deue 
dezir mejoras : fino labores necelíarias , pues íiij 
ellas perecería; y quando por confiante defienden 

Paul.Caftrenf.coní. 27 o.lib. 2 ,Anr,de Fano 3 depig 
nor.p.j.membro 4 »nu.i i.a quienes íiguc Garcia, 
de expenfisjC.i .n. 8 . q plantar vna viña en vn erial 
no es mejoramiento, como cocederian ferio el daff 
las labores a la ya plantada? 

ART1CVLO X. 

9* /f Muerto el CapitaPedrode Arrióla, do 

Sebaftian eferiuioal Alcalde mayor fuelle a hazer 
inucotarto, y pidiendo don luán Delgadillofe hi- 
zielfe de todos Jos bienes que huuieííc de las puer- 
tas adentro, lo rcfiñió don Sebaftiá, por auer ocul- 
tado gran parte del los en vn quarto de las cafas de 
lu padre, ocasionando a don luán vna pendencia* 
porque eftuuo prefo en fu cafa, quedándolo don Se 
baíhao €n Ja mifma donde cftauaD*fin dan lugar a 


que fe hi2¡e(¡e,y folo htzp vno fimpIe.fialDtertten- 
cion e e cfiuano, y por íi mcfmo, Pretenden los 
menores .loaueríe de eílar a! dicho inueinario,y ci 

Lro n ai r) 0nPOr ? f ° nC r nCl mÜCh3S C ° r * S » COBIO 
* ° n dos cintillos de oro, y vna cadena de oro 

gruela.yadercíode boronesdeoro enaltados p 3 

2m rw.de dieta mil diados S 

,. ones, r P iaca ’ y ‘los litios de caías en guadal* 

hL lí tan 

?. . . "s.r, tj 1 ^ hi2o> i ’ u 

trando titulo, o caufa n - U J P ? : dre * pof A no mo ^ 

da emendar ^TÍ' “I» 

trT ’N^rf ? ,com ° ,o f“«“on 

ka de ¿Stír* '* Cí .‘ leM . <ie °'0 r. 

fia¡cio > foloentardeoaquedarfécoVcUa S | Dari0>y 

‘A 

node fingiere robado e„,| canino”"' Veía' fe 
podemos dezir lo del cap.iy.del Ecicfiaflíco • ; ^ 

tn médium lHai¡thms,<r emptiowi tngtfubuurptcu 

US ’/ aulendo precedido aquella fimulacbn fou 
quilo tu padre efe ufar no hizieife otra cofa malpi? 

todoíoTS¿aue men0S nucnientc d»tle 

con fu calidad vf‘ novcrcolas quenodnceiren 
Por aquel caminí." 6 C °“° í>roci,rarJo intentar 

vn hiio a .^* ^ Cí J D ^ Sio n del padre en fauor de 

vend£,o ¿T reC , eb ‘, d ° 61 P fecio de '«oía que J 0 

Ier,ealo ó exc^ 3 leC ^ a co “ ÍItnulacioD P ued « sa- 
’ ca ° g * c ' durc ci tercio y quinto de mejora, 


c 


j ta Hermor.io add.gl.13 O.n.it.&ift. »bi infini- 
tos cumulat,tit.4.p.5. y el hijo mejorado es inca- 
paz de recebif mas donacione* filo ella co tercio 
y quinto,elegaoter Sc^bola, ommno videndus, in 
l.qui teftamentum.27.de probac. l.cum quis.$7.§. 
Tina ¿.deleg. 3.I.Í1 forte 8.de cafttenf.pecc.y có- 
fiderando que don Sebaftian eftaua mejorado en 
ambas mejoras por fu padre, fe laca en limpio auet 
fido incapazde otras donacione', y lleuat ademas 
el valor de la cadena fi no fe declara no auer de ei- 
tarfe a la venta della, y en efía cantidad los otros hi 
jos quedaran granados en fus legitimas Y aunque 
el afeito paternal lea grande , y general para con 
rodos los hijos, 1. ñeque in ea, $ quioccidere.adl. 
lul.de adult.l fin.C.de cur.furiof.efte amor ñoqui 
tala fofpecha de fraude, y fimulacion, Anc.Gom. 
iol.45 Tauri.n 8«.verf.O«j«oíó/i»iruri.r,& s.var. 
e 1 a.n.S < .verf.itrw ttium ra/ériar.Tiraq de vtroqj 
retrail tit.de retraft .gl-i8.n.8o. 

10a # Ni importaradeair,qucdelCapitá Pe- 

dro de Arrióla no fe auia de prefumir tal agrauio a 
los demas hijos. A que fe refponde, que el impulfo 
que a ello le mouio fue ver , que vno que lo er a fu- 
yo huuietíe imaginado cofa tan agena de quié era, 
fin^iendofe roba do,vt ait Cicero, parados, ad M. 
Brut paradoX. 1. Jnputtmus quemq^m bo’um rogi- 

tijft quidquam in fit» ftbi !XpetU»m,m[t quod lauUbilt 

tjje, is pr<tcUrum,lndtretur i y que quiere dezir hó- 
bre de bien, y que tiene obligaciones de tal ? fino q 
los Caualleros , y gente calificada deoen proceder 
con bondad , y virtud ; y bondad tan folamente es, 
tefte M.Tullio , vbi fup ft quid > tñé (ir, ar bonejté )( y 
tum firtute ti bené fieri irtlé diutur, ¡y quod rtBum,<y 
hontflum , ty cum firtutt ejl , id jolum opmor bonum ; f 
fenria que no procedielfe muy ajuftado,fiendo per 
fona que por (u atotidad , calidad y partes era tan 
conocido, y fabia,y«#ii nuil* , m>lU fts auri, 

<s-«r»f'lfr pluri< quam firtus ¿¡iim* núeil. Y fe refpo 
de talnbten, que la fofpecha ceífa quando la peno- 
sa enfauor de quien fe hazc es agena della, como 1» 
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fuel,e en elde algún eftrano» y per juyzio délos hi* 

jps»st a ¡t Tjraquel. ubi ¡upo. 87. no quando es en 
íauor de otro hi jo.que la trae configo. 

>°J f De que concluyo, que las donaciones, 
o ventas íupueílas hechas pot el padte, fiendo en 
tauor de los cífranos no valen.fi cxcedendel quin- 
to, j ' íi fueren por fauor de vn hijo, y detrimento de 
los demas, fi exceden el tercio y quinto , ita es tit. 

C.dcinof.dot.&ex 1 .J 6 .& ay.Tauri.tradtt D.D. 

Ant.Pich iolÜib.4.tit.<.5.4.n.i5.infiQe, por ler 
la oernas haziéda legitima de los hijos , en que fon 

acreedores, cap. Raynuntius i6.c.Ravnaldus.i8. 

de tcltamentis, y deueríe hafia la legitima reuocar 
s onaciooes,o vetas fimuladas, 1. videacnus.sS, 

•in *viana. 4 ..de vfuris,l.fi fuccefsione, 2. C.do 

10 fr *“ d - Cf fiqui. , inft.do 

patr. U ,qu? i nfr*ud.cred.& fi quid infraud. 

p“o + a de auer^idop^ni^ipantede ? ¥ S *H Un en 

$i ««oís 

na de fu per S íoÍ e que ^ ü ‘ en 1Dten *° cofa tá age 

tandnf, ? qUedaríe C0 ° las joyas.mcnos que c5- 
critur,' íucucn,a >ypareciendolc que con la ef. 
fe 1 1 de venta cellar, a,perfuadio a fu padte, que 

ot a fi™ 116 * f “ ^° d °’ a alIeotif > a Po» «¿SE 
n,qUe r d * U,a P rclumir »«> quien aula ¡„- 

lo ha mofirado don Sebafi.an bien en eldifcurfo 
debe pleyto, que juzgando aptouecharfe de dezic 
auia tratado en vinos, para quedarfe con las cafas, 

LtT" t fa > q “ e r' 10 fabr¡ca ' c6el dinero de 
coíañ'd C? oe ^ ;u * 0 - , ^ en do alegación fupoefia,y 
de fu padre* 213 ^ ^ P ef k>na,grauedad, y nobleza 

Oelu padre.masd.rb con Cices.vbifup. parado* 

tu , fe *** P' °P“ r fecunu tmílum 

jo? . 5 Y fe ha de repararcomo en fundatnñto 
principa >«nq ue los contratos le prcfuojenfimu- 

. lados. 


lados, fíendo entre perfonas conjuntas, l.data. *7* 

C*de donat.ProfperFari.de fallitate,q.i$a. 0.187. 
G¡urb*conf.S4.n 3 multos referen*, Flaminio, de 
confidentijs,q.7S n.i Peguera, dccif. jo. o. 3. Mc- 
noc.conf.450n.! i .Maícard.concl.8 1 5.0. 65. D: 
Prxfes D. loanoBaptifta de V alcn{. V eíazq. conf. 
1 9.0.28. y quien duda no auer otras,qloieao mas» 
que padre, y hijo , pues fe re putan por vna perfona 
mifma,l.nec cum filio. 1 <$.de furt. I. vlt. C. de im- 
pub.& alijs íubfiit.ibi: C um & nat(ifa fi^ HS 

tadem effe perfona intelltgantur , con que el contrato 

hecho entre ello* fe preíumirá Amulado , y fi .dolo 
¡era ipío iure nullo,Iaf.in $. item fiquisin fraude, 
D.7.iníidea¿liooibus,y aisilc llama Baldo, inl.ab 
Anaftaíio,nu.4. C.roand. &inl.i.C,plus valere, 
Contrattom dcpítlhm,^? ¿orpU} fine anima » y no tranf» 
fierc domioio,ni poílefsió.antes queda la cofa por 
del tniímo dueño, Bart.inl. emptor, ff.de aqua 
plou*arc.Natta i conl.446.Affli£i.decií‘4o. n.i 7. 
Rotta Genuef.decila 84.n.ií.y como dixo Paulo, 

ID l.nuda.5 5. de contraheod.empt.la venta fingida 
noconíiftenitienei'cf ,y la coía vendida no queda 
cnagenada} de que fe íigue noauer enagenado Pe- 
dro de Arrióla la cadena, y coníiguienteméte auer 
quedado feñor deila, y auerie de poner en el ;ncen 
tarto, y partir entre todos lo* herederos, pues la 
herencia es fucefsióvniueríal en todo loque el di- 
funto tuuoa! tiepo de fu muerte , & eft rarío, quia 
attenditur quod eft in veritate, & non quod partes 
fingont,AffluS dccif-7s.o.io. 
toé f Y demas de auer de prefumir fi mula- 
da efta venta, cftá comprouado, porque la fimuia- 
cion le prucua por conjeturas , y íe defeubre por 
indicios,Ufedfimaritus.i4. §.fi.ff.qu¡ 6 c í qulbus, 
l.fimulierjn prin.ff rerumamotarum,l,dolum.6. 
C.dedolo,cap.vlt.dcrcnuntiatiooe,in6 Bart.cof. 
4 ^ Coepol.de fimul.cotraél.c. 1 AfflnS.decif.40. 
n.fin. Rotta Aueniontn.decif.67 Caualc.decif. 1. 
de contraít. p.** Y q uc indicio ni conjetura puede 
auei masdelcubieíU?qauer fingido ames le auian 

robado 


robsdo ladrones en el camino de Velez ,y quita- 
dolé efta cadena,c¡ntillo,y botones de oro, y luego 
como ie fopoauia íido , acierto, bazer con íu padre 
le otorgaüe venta deUa.a que ajulta lo deial. vbi 
iup.n.8 ibi: ISLvté <¡uod hfoítns probare atinm , 'bel con . 

imulmonm u bu , ^ gejt*j„ t n nl ,nW Ip ¡ as pa , t(l 
íjuain pnuemnnt ad iomrM.m, <¡ u ,4 ptíi 

(Ontraftum non poteji deduii (imuUt i0% * P * 

’°? A Y coolt41 J lJo a< l u “ n genere déla ocul- 
taciondeb.encs en el macano, iomo e0 todas , 

p enfiooe»,enque los menores piden le defiera 

: vir 1 ”'' 0 - d< f T j "- n ° fc 

tu { C f a betuné. 

t«M.fi cu, dos. . 8. 5. Sabino,* ffi «rom a mo fí 

quando.C.vndevi.capfuoereo , i ; V 1 

>4¡t.io.p. 7 .vbiG» e 7- A r f eo -7-«leijsq US v, t l. 
P-J.vetb. ¿ ¡co a c e j 0 <£/ lY-^u ' 4 "" ,&,D 7* 

r¡¡*‘ p- “H7acV.S::; c , 0 t 

«0 fine, loan. Bapnlta ColL.io.iadTcTerr^ 4, 
ta<u 4'C.j.n.j. Alex conf.ioj.hb. t nu a R U> 
l.admonenducol 8 nu , ffn • nu *4-Barr.m 

¡o <,« ..i. Uix^rd.wí 

mudido ,Xlí f “' llc ”7 d ' flc " l, » ( “'»uet 

lo™. “ K'“ Un ° “i" 111 " 0 P" 11 

Prover. Con ‘ r d • po 7 el * °x" «ai, i Ut 

«ocurriendo, q por la pendencia, q ue 

oca- 


ocafiono 3 para meterlo como dizen a barato, pu- 
fo prefo el íeñor don Pedro Pacheco ,dcl Conícjo 
de guerra de fu Magcftad , oy Marques de Caltro 
fuerte, a don íuan Dclgadillo en fu cafa, desando a 
don Scbaftian en la mifma donde eftauan los bie- 
nes, t o que 1c dio lugar a quitarlos de delante, co- 
mo lo hizo;y auiendo tan grandes indicios, y defto 
algunos teftigos, fe deuc diferir el juramento inli. 
tem, aunque fea en mucha cantidad, aun quado no 
huuieííc mas que íemipiena prouan£a,tr adunt lo- 
fcph Ludodccif.Perufinaioo.n. 7. & 8.*Vr dtfemi* 

plena probJt¡one,W iurá mtnturn ¡n litem dtfuatur , Fa- 
iin.in fracment i.p.verb Juramentum, n. 1 1 1 3 gK 
in l.admonedi,vcrb.£xaSo ¡vreinrando, de rcg. ¡ur. 
CsefBar.decif-so.án.ao. Mafcard. concb 95 7.11. 
8 And Gail,lib.i oblcru,io8.pcrto- .&nu 6 . ibi: 
Sunndum bañe opinionem ¡ti Camera , ¡nqHadamgraui 
eaufa ¡ udicntm memini , in qna pofi concia fionm aBm 
¡tmlplm piobanti, ex offictQ mamstum ntctjjamm de» 

talerunt. 

5 09 t Y fe mueflra bien de la ficción del ro- 
bo, no hazer almoneda publica, aüque por los mc- 
noresfe pidio,y aora vhimamentc en los arrenda- 
mientos poner en la eferitura menor precio que el 
verdadero, y otros muchos (nam Uj < * pttdicitiaeft, 
deptrit Ule femdt Ovid.Oenon.Paridi) q fe hallarán 
en el difeurfo del pleyto,y es en cfta materia tan fa- 
bido ( babiutio t tus in medio doli, Icretn.cap.9) que 
folo aquellos, que de fu naturaleza ion patentes fe 
reparan, y interuiniendo dolo fe deue dar contra el 
que lo vía el juramento in litem, Alcx.Trétacinq. 
var.lib. 1 .tit.íle ínter efe, r efolut. 1 • á n * 89 • Borrell. 
in fumm.decif.tit.j 2.0.42. Seraphin. de priuileg. 
iur.priüi.jí-n í^.&cius Additionator,n.64. Maf 

card.dcprobatconcl.9j1. alias 9$o.n.i 5. Rebuf.in 
repetir- l.vn.nu.ió. C. de fent. qux pro eo,Tufch. 
verb Jnramentumin laem % concl.$3&.nuro. 14. pro 
ómnibus, Farin.fracm.i p.lit.I ánum. 990 &nu* 
1 o 5 3 % q UC lo demas fuera abrir camino a fraudes» 

y auiendolas de preíumir en do Scbaftian, fiempre 


i? 

tendrá logar el juramentoinlitéjVt mullís laudatis 
disit Htniioí ¡nadd.gi.6.& 7 1.8. n ,30. tit. j.p. y. 
qu« eneln.ji.dizeauerfedeieguir cita íeotenciá, 
-tam ifl iudicando,quám in coníulendo. 

.1 10 ¡4 ^ Prueuaíe, de que en los juyzios de bue- 
na fe fe deue dar el juramento ¡n litem, 1. in a&io- 
nibus.j.dc In litem ¡arando > Heroiof. in add gl.7. 

1 4)<Q-r*út.5-p*5'Fsf¡n.vbliup.d.n.99e.oi fe pue- 
de negar fer el de particiones juyzio de buena fe, 
S.afbonumautem.aS.ibi :FamilU crcifcundtt,iQft, 
deaa.J.noneftambiguum.9. C.fam.ercifc.lin. 

§.licentia,C.de iur. delib. exornant DD. indifti, 
locis,& D.Pich.in d.§.aélionom.a8. q.2 j. & ¡n $, 

que.damaaiones.ao.inft.deaa. Fariña, vbiíup.n. 

fQ^PfS.vttí.Duoitcimo i luego en eñe juyzio 
no ledeuera negar a lo* menores el júramelo , que 
para >> liquidación, icnen pedido, l.fi quando cum 
„ . * ' ,n _ bon * fide «>C.de in litem iur. 

? Y ya que he dicho doctrinas general.», 
por comprehender todos los cafo,, en que l OS!ne . 

no. es piden el juramento in litem , y efpeciales en 
« quiero aora hablar mas iodiuidüalmente en 
d. f. h. d. üVf" 

ifiete juramento tn litem córra el que no lo haze, 
Fa„„ .b,í„p. an ., o6l . v fq . ld| „ 7 p ,¿ cilmU n ; 

Va 7 *, 1 .? * ef b.i«ra»i««tMín J concl.S58. n . 14. & 

2bl 7 I® e * no hazer inuétario , qu e hazerlo 

como lo hizo don Sebali ian, Ant. Fabe^ , de error, 
prac.decad.i. err. 9. &á maioritate rationis, p ue ¡ 
detertur luramétum in litem , fin otra falta mas de 
la de la confufion.Farin.vbi fup. n.1074. pues con 
quanta mas razón, quando ocultó , armó penden- 
cia^ quando alqoe hizole faltantodaslasfolem- 
nidades,somofe V erade Tufcho,verb.ínMet4r<bi»¿ 
oncl.34p.per totacnjno ignorando deuia hallaría 
n e C j te r e alcalde mayor, y el eferiuano publico, 
F esde luorden auian venido primero , y fe ve fue 
> n, ? cboa f Uí folas» y dandeftinamentejde que 
\ f. ®5 i T4n dolo.cap.cum inhibido , de clan- 
defifponf.cap. 1 .v t ecclef.bcnef.1. 1 . C.de inte.d ' 

* ' ‘ matr! 


matr.inter pup.& tut.&c.Túaquel.cle retra&.co- 
ücnr.in praefat n» 13,6c de peen. tcmp.cafu £i.Maf~ 
card.de probat.concl $3 ?.«u 43. & 44.6c concl. 
815 nj j.Menocb. lib. ¿.prasíumpt. 12z.num.90. 
6c Jib^.pradumpt.j.n* 107. F&íin» de pccn.tépor. 
q.8?.n »i $0* 

na f Y es cofa que fe ha denotar no aucrpre 
Tentado original el íimplcinuetario que hizo, fino 
vn traslado autorizado lacado del, que fue con in- 
tento de que no fe reparaffc en fi el original era o 
no inftrumento publico , ni fe huuiera aduertido íi 
no fuera conociéndolo. 

x 13 f Y íiendo cierto, que fiante ratione lep 
gis viget ciusdifpofit¡o,lGallus,§. quídam re&é, 
de lib.6c pofth. l.fcio quaeíitum, de teftam. fe ha de 
diferir a los menores el juratnentoque piden, pifes 
les aísifiela razón de la ley , que es la delcap.ex li- 
teris jz.deiur. iuf • ibi : Ne i&¡turtxbu¡ufmQ¿¡ ¡ura* 
mentí defectuiaflitu ocúltala Réntate ¡uccambat m 

114 f Y ennuefiros mifmos términos tene- 
mos lugares expreííos,baítádo por aoi a el deMu- 

ñozde £fcoba?,de ratioc.c.9. n. 18. donde como 
en los antecedentes huuieífe dicho, que los tuto- 
re$,admin¡firadores, y herederos detiian hazer ¡n- 
uetltario,hic fubiungit: Q^d non aliter tutores , £r fi" 
titiles obUgationi confícitndi muentariñ jatisfaciantfqtia 
(t ímentauum jolemniter confe fturn coram índice f (y ia- 
¡?e¡lione t aliasaiuerftís eosiurarnentüin litedejerri pofsit, 

115 <T Y aunque es verdad , como dize efte 
autor,n.24.que los herederos efian obligados a ha- 
zer inuenrariofolemne(& vtaic n.2$.)y pordexar 
alguna folemnidadíe prefumedolo ,caufa baftáte 
para diferirfe el juramento , quando efto ceflára,y 
que don Sebafiiá no tuuiera obligado de hazerlo, 
no pudo auer cofa que le efeufaffe, auiendo pedido 
don luán Dclgadiüo hizieífe inuentariofolemne, 
tradit Efcobar,vbifup.n 28. ibi; Líen admtniftrato* 
us^utfríuatamadmint^ratiencm fujcepcrüt Jimplicem 
tantumboríorum dtftriptioncm facete , & jn ratíonihs 

[incautar , % tmen intdlm deba nifi <*b eol 

.Ufita *i _ ( Hj| 


- , . . , . . _ 3° 

tütitntMfuit nonfiiitfttfttm, yt folemfa itwenlarium 

CQnficentar, ifjotanm bu Retente , procul dabh folemve 
immtíímm > 1 ? fím ,&* proJuci debctet, quodft naqae 
ftcent) fifgfp'í oduxcrit adminiHrator adytrjas íuih íma* 
minitim kiibim di fet tur, 

1 !á ; : 'f -Dctodoloqual queda auer por lo me- 
nos ««condenar a don Sebaítian en el duplode lo 
Ocultador l.fin.5.1icetia.io.deiur.delib. Tufch. 
verb. Inuentarium, á.cQnc\.¡ 4 9 . n. 4 t.&cum plu- 

nbus MuñozdcEfcobar,derat¡oc.d.cap.9.nu,6. 

lyf&ó^.i’abefjde crr.dec.a.error.í. 

•"1 * ■■ r\ « S 
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articvlo XI. 

" ' • ~ 1 ■ ; ; v r • j 

. . •• . ] k r- * i 

*>7 y Muerta doña Mariana Eorlquez, doña 
anuelade Atriola fu bija,íiendo Monja nouicia 
Jlf Conuen «°defeñorafanta Clara, con licencia 
dexa^n r ~ ,( l“ eno j uf °>ordenófuteftamentQ,enq 

Í ¡a d?A±i teá rv a don : S«bafti3.y doña Ma- 
r. ¿ / r 0l . a ÍD !a herencia que le pertenecía de 

fn j íe ’ ^. a< í ue e au > a de tocar por muerte de 

en teíc *° y quinto a dó Sebaf- 
, ni en el tegmento huuo juramento. Preten- 

fl f \ os m * norcs noauerfc de hazercafo del,v auer 
üo lo Emíoio que íi no huuieífe teftado. 

f,* ° , , y primero que padeze efte taflamé- 

lo.ealataltadejurarfe.quecomprehendíendodóa 

Ugrnmas vna que ya eftaua diferida , como era la 
z dona Mariana Enriquez , aunque para teftar en 

quantoaefianoeraneceírario(potqlo que le faltó 
oiremos defpues) para enquantoalaque auiade 
Pertenecer por fin de Pedro de Arrióla loera co- 
mo en añodonde íc trataua de futura íucefsiomejc 

“P.quamuis Paaü,vbi fctibentes.de pañis, ¡ n 6. 

d en ní |r¿ C et < ) Pontífice en tcftamento,fe 

cir. * r l€ndcr 9 P ues prohibido vo año»o difpofí- 
r, t e entiende prohibido todo aquello por dóde 

• f l . c " e a . e1 ,* 1 ora,io » dc fpóf»U.l.cum lex,de fidci- 
•quod diÉfum, de pañis, 1. quxritur jl.quQjfi 

pater,debon.hbeita.nqnminus,dch«red?inft.l. 

dcc 


nec per fe , C. eod. y lo demas fuera ocafíon de de- 
fraudarlo^ pues a la naturaleza delteflameneo no 
repugna el juramento : antes puedo obra,vr doccc 
Anr.Gom inL3.Taur.np5. Didac. Perez,in 1 . 1. 
tic.2.Iib. j.ord¡nam.verf.i¿)¿/¿ Barbotan L 

i .p.i.n.So.folut.mat. Gotierr. ¡n auth. facramíta 
puberum,C.íiaduerf.venditionem,nu.i sp. todas 
las vezes que en el fe contuuiere futura fucefsion, 
y no fe jurare , quedara en términos de derecho ci- 
uil 3 por el qual es ÍDualido»docet Pontifex , ¡n d*c. 
quamuis paftuaialureconíulrus , in l.fin.de íuis, & 
legit.I.quoddcbonis,§.i.adfalci. hftipulatiohoc 
modo cócepta. 6 1 .de ver b.obligat. I. qui fuperfli- 
t¡s,l.neminem,Lqui h^red¡tatem,l.hsereS)CÜ alijs» 
deacq.hasred.l.i dehasfed.velaéi.vend. Li, ff.pro 
h«rede,l. 2. §. í¡ dubitetur quemadmod.tefla. ape- 
rianc.J.pa¿ium dotale^C.de collar. Lpaélum quod 
dotaIi,I.fin.C.de paciisjl.fiquando^.i.C.deinof. 
teftam.l.cx inftrumenio. 4.C.dc inútil. 1 . cum do- 
nationis , C./ktranfa&.I.necnos 3 C.depoftlitru 

reuerl.1.^3 . rir. u.p.y. vbi gl.a. Ant. Gom.in 1 . 22* 
Taur.Donel.irj d.i.vlt. C.depaéi. prxcipue n.io. 
& 1 i.tencnt reiati á Barbof.in collc&.add.c.qua- 
uis pa£ium,nu.2. y efle capitulo comprehendc no 

foio la renuncia en fauor del padre, fino de los her- 
manos^ docet idem Barboi.ibi n.p con que no fe 
pudo eicufar para fu validación, 
np f Lo fegundo feaduierrejqueauquepor 
derecho coman los hijos defamilias no podía tef- 
rar 9 aunque fus padres les dieílen licencia, 1. qui ¡a 
potcflatc. 1 6 l.filius fam ip.de teftam.l.tam 15.15. 
§.i.de donat.cauf.mort.l.fiiius fam d.infin.dedo- 

natJ.fenium.^í.i.l.nemoj&l.n.C.quitcña.fac. 

poff.I.fi S.fiüjs aute,C.de bon.qux lib.§.i Jnflit. 
quibus non eil permif.&c. de quo ib¡ late D.Pich. 
nam legeduodecim tabularumpatres familias tá- 
tum e/apt comprehefi, de qua in 1. verbis legis. 1 1 . 
Lfaepe. 53d.130.deverb.fign.L1.ad l.falcid.l.i. 
¡n pt m.CJ.de facrof. Ecclef. M.inft.dcleg falcid* 
NoucL 2t, cap.i.v^crf.SVf^fA^Oüel.i. infine, 
osa VJpianj 



VIpiao.ínfracm.tiM, § j. & tlt. u. §,14. retul je 
eam Roímos, lib.8.ant¡qu¡t; Roma n.cap.í.eipli» 
cat Done! . 8.comment. cap.i .elegantes D.D.D, 
Mclchior de Valencia ,null¡ fecundus.traft. 1 . de- 
Jegat.cap. 1 .n. 4.D. D. Martinus N ieto , in manuf- 
cnpí.de pf^cg.cap.í.n.t.Gy por la i cy 5 .deTo 
ro los hijos de fa millas fiédo de edad legitima pue 

n^ ha j er f tefla i neD,ocomo eflu “ieflen fuera del 
L!l, , . de - ftt j'r' e L' OD qoe no dif pongan mas de 

o e tercio de fus bienes, como lo declara la ley 6. 

fíZ°!c' •fccKW, fu W¡ 

di ; U f’ a ' na & 6 P«entibus. t j .l.aduerfus. 2 o 
S.T quis.j.í.fivelL- 

8 -Ub.e‘ R e í. oa f '^ ° ÍMt átxm * s >ñX‘ p.6. 1. 1 .tit. 

& felaVit D DD mTk" "í®" 9 ' ÍD d ‘ iuribus » 

de lib.&poft h :S; M ' lchíorede v i alcnc >a,tra£l. 1 . 
d ‘ente no les podra pehldirt T^'p que el defc ® 

licencia para hazerlo! daodole 

»«uenidoLam,Í CUe f * rju,a<Ja »y no ao'endoioi 

Manueiade D.‘ 

de8 “" S« “ ^«oíy k'X 

hijos P d d q ' P euencce • J o* bienes de fuá 

Gom.iní t» %ÍTnT-V r “ Un ’ y ’ a tiene Ant - 

licenti» d h J S rr’^' dtjctudentií, <jr conjequettr 
tium no b »a/« in fui p’*iud¡. 

a, ■ «»,; 


?! 


Mvvei» /íc*íÍ 4 tefiadüalett, 

alias non ’polebit>& eanon objlantetrit par ens bares ne- 
cjtJ fatm,quia tile confien fus , y el licentia continet péftutn 
de non fiuccededo. Et nouifsime ampleftiturHermof. 
¡nadd.gl 8.1 . 1 1 •t¡c. 4 «p.$.n 6.ibi : NeceJJariumefifie 
mramentum parentis,m bac licentia tejíais y¿leat, altas 
tatnn obftante erunt parentesharedes neceffarij: y ais i lo 
defienden fuera de los alegados Tello Fernandez* 
in l.¿.Taur.n.¿3*admcd. Scnu. 64 . Cervantesca 
cadera l.n.74 & 86. Azeued.inl.i.n.24.& 7J.tif. 
S.lib.j.Recop D.Moli.rib.a.deprimog.c.^.o yo. 
Aluarad.de conieft.metdcfunft.lib.a. cap.i. S .1 
Wtn.69. 2 SflJm.xal.sÍK 

i2j f Es tarableo fentencia de luán Gutierr. 
incap.quamuis pa£tura,dc pa£tis,in 6.0*50 ¡n fin. 
ib¡ Jnnojtro t amen cafiu licentia a patreprajlita filio tef • 
tandi,isr confienjusnon eíl contra bonos mores ,Vt Jupia* 
dictum efi.isr ideó iut amento firmatur. 

1&4 f NiefteAutorenclhb.3.defuspraéH- 
cas, q.yó.n. 6. importa, en dczir que vale la licen- 
cia fin juramentólas queíe puede reuocar,a que 
íatisfaze Thora Sanch.de matrim.d.hb.6.d.difp« 
4.n*ai.ib¡: Vunm autm bactefimdi Hernia legitimé 
Jemd coceffa Ínter neníente tur ameto ,pofisit per par otes re* 
HOCár¡*GutkrJ¡b.$'praFl'<¡ fÓM.ó. nr jequentibus afi* 
jerit guando firmatur turamento minimépofifie reuocari , 
quandoautem tur amentum déficit fi res fit integra , quia 
aondum filinfteñatus eft pojfereH 0 C 4 ri' } fecttsfires non 
fit integra'.jed dicendum efi iur amento non intercedente 
minime ejfie yaUdam.Et n. 1 9 •ibi: (¿uamuis ipfe Gutier . 

$.pra&.q*76.n.6'teneatTi>álcrelicetiamábf%iítT4meto f 

lien iur amento non accedente reuocabilis fit: jed 7>eriur 
ejlquoddixi . 

i*5 q Yfcprueuacoeflaforma,alpadrequa- 

do daücecia de teftar a fu hijo aü no íe le á diferido 
fu herencia (no auiendo herencia de hombre viuo, 
l.qui Íuperñitis,dcacqui. hacrcd.l. 1 • de haercd.vcl 
aá vcnd.la.de vulgari, Vclafc.inaxiom.iur.lir. 
Vi nu. 148 ni pudiendo aunque quiera adquirirla 
acetádola ) luego la licecia no le perjudica de pre- 

íetjte, 

•» w «. w 


• » ■ 


jentcjfíno de futuro, y es afsi, que quando el paito 
íobfc la herencia de viuo oo perjudica Í7n 3 de fu- 
turo, lo es de futura fucefsionjluego deuiendofe al 
padre la herencia del hijo, como cmos dicho, la li- 
cencia que para redar en iu per juyzio I: da es pac 

to de futura i'ucefsion, y no valiendo tal paito íi no 

es jurado, la licencia del padre para que fu hijo tef- 
tc en que nó huuiere juramento, no valdra. 

I? c Jü CoDfit ® a, “ r > e, P ad »e puede dar licen- 
cia a fu hijo para teftar de losbienes adquiridos, di 

gamos heredado* de fu madre, porque ella hereda 

aun oo I» tiene adquirida el padrefGutier.de pa£t. 

i up.n.io. que fi la tuuicra oo pudiera perjudi- 
car a los hijos en mas del tercio entre ellos , y el 
quinto entre eftrañot) la herencia pues que no tie- 

lueffo q r , r daes - futarafuceftion v ‘ Uiendo el hijo: 
cefLn v‘n CenC !f pa ! a teft " perjudica a futura fu. 

que jo hizo, y lo juro, y a fus defeeodient i. .1 ** 

ÍS2** ÍT* -SETiÍSE 

STfÍSTÍT* ' a t ¡'Í° : '“*SO oo lirado I. ¡id! 

tes .L ada “° dan » ra al padre, ni a fusdefcendicn- 

tes luego D0 atuendo Pedro de Arrióla jurado la 
uJSTa d ° &a M ^ nUela ftt h ') ad ¡oparatcí 

tar,o° l e fo 8 de perjuyzio a el, ni lo fetáa fus hijo,, 
fitodelo r a qu an doavn a£to le falta vnrequi- 
Ptxtor ^ an r l ?| es ^ ede ^ ru y e,odo »l'Cumhi,s. 

tbi el ,± , ?° faa v Cap ‘ q J U * ‘P fi *' 5 * J * d,lHna * 
Alel ; er r fl “ w *y mius,decif.2 4 . num j. & * S‘ 

faltando” ’^ n ^*^ c °l 3ar » de ratioc.cap.i6.ou. Jo. 

neceírario^ 6 tcña ‘ nen, ° dc do “» Manuela do* ta 

c ri0s > c omo fon los juiaméto* q cmos dicho. 


* 


te ve claro no fer de Importancia 3 rcfíftiendolc el 
dicho cap. quamuispa&um, a coya obfcruancia 
eña obligados los juezes feglares , gl.in d. c.vetb. 
Obftrnart drM¿f,cap.licet, de iur. iur. multis Bar- 
bof.in collcóEad d.cap quamuis paftom , n.*?.Y 
fcaduicrte como tenia grao cantidad recebidaD. 
Manuela en la dote que le le d*o, gados de entrada» 
yprofeísion,ajuar propio, y del Conuéto,y otros. 
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A R TI C V LO XII. 
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it^ q Atuendo muerto doña Mariana Enri* 
quezpor Nouiembrc de 9*# quedado fíete hijos» 
de ellos San luán de Arrióla murió por Abril de 
<07,en la batalla q le dio en el puerto de Gibraltar 
entre la armada Realde Eípaña (donde feruia} co 
ladelos 01 andefcs,ycl Padre Maedrofray lorge 
fe entró Religiofo en la Ordeo de nueftra Señora 
dé la Merced# por el año de ¿oy.rcnunciócl Co- 
uento en fu padre las legitimas del dicho Padre 

fray lorge por trecientos ducados que les dio» y 
demas dedo doña Mariana enfu teftamento le de- 
xa por los dias de fu vida aoo. ducados » doña Ga- 
briela fe entró Monja en fanta Clara» y por Enero 
de 611. renució en fu padre fus legitimas por 8oo. 
ducados que dio por dote al Conucnto, y mas el 
ajuar ordinario»y propinas. Prctede don Scbaft iá» 
que las tres feptimas partes de los dichos fe hande 
adjudicar al capital de Pedro de Arrióla# los me- 
nores, que los dichos eftauan pagados, San Iuanco 
los gados que fu padre hizo con el , y dineros que 
ledio para que fuelle , y afsidieíle fíruiendoaíu 
Magedad# viagesquehizoa la Corte a preteder, 
y el Padre fray lorge, y doña Gabriela con lo que 
hanreccbido. Y también pretenden»quedon Se- 
baftian ha de rccebir a fu cuenta dos mil ducados 
quefn padre gado en los achaques prolixosque 
tüuo,de que fe fue a curar a Granada, Seuilla, Al- 
bama,y otras partes. 

130 j En quanto a fí el Padre Macftro fray 

lorge 


? I 

lofgc con las cantidades referidas efla pagado ó 
po de la legitima que le toco de fu madre, íe vera al 
hazer las cuentas, y por ello no me detégo en ajuf- 

3 3 f jf Lo que fe ha de aduertlr es,qucladore,y 
propinas que fe dieró a doña Gabriela de Arrióla 
as ha de conferir, y recebir afu cuenta. En quátoa 
a otc,es.negoeio 11 ana, y opinió alleotada,pu«e$ el 
padre la da poi caüfa necelíaria q a ello le obii^a 
Aot.Fab.dfi error.prac. decad. 4 1 . err. i.&infuo 
t -odu:e,lib.j.tit.i9.deÍDoí'.teftam. defin. ? 1 . v en 
(ermiaosde la dote q i’eda a la hija que entra ¿ó- 

)a,Batc.en!a ley i.g.fi vsl par e ns s ff liá paren quia 

íuer.man.nu.j. Ale*, y Kipa, en la ley in quaaam, 
tt»adl.ralctd.n,i55. 

refnlnn;^ E " < l ua ? t0 a las Propinas, también es 

t adcdoñaG r K na ! ia, ^ Ueíe 1130 < l ec “ tara I a cué- 

a,COm ° l0eníc " a cn términos 

M«g« ü .d. ¡. puta t. q . I4 . nu 4 o.P í °deVder 

^«n. a rt. 3 6.„. I33 .p ar¡( ; coni:6 4 

? ne . D *S 1, dize,que noíoioic han de contar 
tambTen i**í a í uar «>P f °P'o 5 y del Ccnuétojfino 
jas poí la feft' 6 ?. a dar de comer a las Mon- 

[J i f Yf u, h*2 d la T' ad ^yp f óf'ersion.. : 

don Scbáfran in *4 * ma ? c ® ntar a * a cuenta d« 

la 1 V d ° S mi1 ducados defus caras, va 

de San I ua de Arrióla otros dos mil, que JK! 

guert a, y pteteafiones , para lo qual fe ha de ad 
««ttr.que mundo hizo con ellos Pedro de aÍ,;„! 

el padtJd udo'd fi T ena fU mu S er ’y índole! 

entendr r ° f de íus le g‘*«n*s maternas.fe ha d< 

fundón H ? U¿nta d t ellas . P or cellar la pre- 

conier ( e letalidad quádo íe puede tomar otra 

rao.,/ii - a> í'r Um ‘ndebtto.25.de probat. Andr.T 
vnquam.vcrb.íDowatio/ie/^ífMíj nu 

* e r reuoc ‘donat.Iacob.Menoc. 2 . de arbifr 

ccnt.Xa.cafu 88.p c * totu. Y dexafe bié creer au< 


hecho con animo de pagarles, y compenfarles con 
los gaftos la legitima de madre de que les era deu 

dor,arg.text inl.ficumdotem.22.§,íipater,folut. 

mat.l.cum poft mortem. 43. M .deadmin.tut.tex- 
cus capitalis, in l.N eífcnnius.34« de neg.gcft. con 
quien concuerda la ley 3¿.tit.i 2.p.$« vbi Gregor. 
yetb.Stenesde ellos, l.filius. 58. de pctit.hxred.om- 
nino videnda, Ant.GoauD l»z?*Taur. nu.i6.vcrf. 
Qwdtamen ¡ntellige^vlchib Maticnj.in 1 . 

3-gf 2.n.7<tit.8.hb.5.Recopil. D.Gaípar de Her- 
malilla, ad glof.6*l.3.n.8.ti?.4»P*S* qneen el n.9. 
lo amplia de qualquiera efpecie, o cal idad que fea 
los bienes del hijo, que eftan en poder de fu padre» 
*34 í Ni es mala confidetacion la que fe hi- 
ziere lobre la ley vlt.C.dc dot.promií» donde para 
q la dote dada a la hija por el padre q le era deudor 
de los bienes de fu madre, ó de otros, no fe entieda 
íer por cuenta de la deuda , fino prouenir del oficio 
paterno, que es dotar , fue ncceffario que la ley lo 
expreílara ) luego en lo q no íuere dote fe juzgara 
gallarlo el padre por cuenta de los bienesque dei 
hijo tiene, en términos de quádo el padre paga al- 
guna condenado por vn hijo,que tenia bienes ma- 
témoslo tiene Aot.Gom. vbiíup.n. 20. luán Gu- 
tier r.in repetit. §.fui,de hxred. qualit. & difer .nu. 

93.Manguil.tratl.de imputatq.40.an. 22. 

1 3 5 ^ Afe de atender también, a que fi el pa- 

dre gaftare con los hijos fuftentandolos fuera de 
fu cafa cantidad que exceda al ordinario , que vi- 
uiendo en ella aula de darle?, todo lo que (obrepu- 
jarc fe les ha de contar, e imputar, vt pulchre rradit 
D.Ant.Pich.lib.4.inft.tit.6.§.20.arc.3.ru.5 1. ex 
Bart.Salic.& aiijs,por no poderfe prefumir dona- 
ción, y aqui corre mayor juftificacion de no prefu- 
mirfe , fiendo Pedro de Arrióla deudor a fus hijos 
de las legitimas de fu madre. 

236 f Yfitodo lodichocclTaraen clcafoprc 
feme,donde el Capitán Pedro de Arrióla Morejo 
mejoro defpues a donSebafiian en tercio y quinto» 
diremos aueiledccoiar los gaftoi de fus enferme- 
odoid ;í dadc*i 


Ar? 


áades^y a San luán los q causo en la guerra , y pre- 
tenfiones, porque lo quefedizc por los Doñores, 
que las donaciones y gaftos que los padres hazen 
conlps hijos fon en dos maneras, o voluntarios , 6 
de caufa neceíTaria,que los necciiarios lecuetane 
imputan, y los voluntarios no, fe ha de entender no 
imputarle en la legitima , fino primero en el quin- 
to y tercio, y prefutnir en ellos mejorado al hijo, y 
que los neccflarios fe han de imputar, y contar pri- 
mero enla legitima: no que los hijos con quienes 
le hizicrontales gaftos aya de lieuar legitima, ter- 
moy qumto,y mas los gaftos volutarios, y afsire- 
ci elacomuopinio deriuadadelaleyaó.deTo- 
a 0 ^^° n i Cadltamemo >P° ft loan. Maticn?. ¡ni. 
in Wib.5*Rcco.& Iacob.Valdesi 

a nr¿ ». quoniam in prioribus! 

Wiener GTetoV¡í'? e ?' Ant ‘ PlCh ' VbÍ ‘ ¿P 10 * 

eftarmeioradodef * ’ j ‘ 3 tlt * i 5 , *P'5* y confiando 
uar ‘«do » r chuündo^ ecíbUfu^CT a(^* d a C ( ^ Ue r er lle 

*?7 J% d S a,h ‘J 0s 8 rau » r «fu^guima. 

de San iLn „ ® repárate, que quando loi gafto* 

r , *[* no eftaua mejorado don Sebanfhá c» 

Prouadn^ qU ^ d ° °° ^ ent endiefíen como e m0 j 

prouadoauer fido por cuenta de la legitima de fu 

tt, "i; ' r pufo " d0 p ' d "‘ d " í 

lo aue a SI , - en r a " fCl ? y ,n todo 

r ? i S *j Iuac l u, fi ere prefumir mejorado ,qn B 
-a <n lo. „,| d „ caJ(>! idc „ °¿W' 

vn tercio reí r ^P cto de los cftraños, y de 

ídib t r : pctod#loi>bijotJ.a|*TaDri»l.i2, tít 

L^" co P-y cI c *P»wn Pedro de Arrio!* * , 
„ don Stbtítua d= ltleio y 

mal 






4V *■ , 

mal pudo donata San luán les gaftos de la guerra, 
y a don Stbaíiian los de las curas , Tiendo en tanta 
camidad,Angul.¡nd.l.i2*RccopiI.gl.i«n.i6.y en 
t e r minos de auer mejorado a vno délos hijos co- 
mo en elnueñro,djzen claramente Matien£«ind.i. 
i2hgl.;$vn. 2.& y luán Guticrf.lib.a.q.68. que 
las donaciones hechas a los hijos , aunque lean en 
muy corta cantidadhan defer porcuetade loque 
han de auer , y generalmente fio distinguir fi auia 
mejorado o no, dixo lomifmoTcilo Fernádezen 
Ja ley z8.de Toroso, 4. cuya opinió conoce ferver 
tiadera en punto de derecho luán Gutierr . d.q. 68. 
nu.i. mas le da íolamctc lugar>en cafo que aya hijo 
mejorado, aunque feau los gaftos corrifsimos :de 
que coocluy remos, queifiendo en grancatidad los 
gallos de San luán, y los demas, y citando don Se- 
baíiiá mejor ado, conmayor razó digamos auer de 
licuar 5 y recebir a Cu cueta cada vno los fuyos,por 
no incurrir enabíurdo de qufcl padre pueda dii- 

poncr dornas del tercio y quinto, 

149 f Y confiando deí pieyto auerlos auido, 
ic han de mandar poner a fuscuentas ,y aladcD. 
Gabriela 600. ducados de las propinas, ajuares, 
propio, y del Conuento , y demas gaítos, fuera de 
los 800. ducados de la dote, que todos le han de te- 
ner por verificados, no ficodo de entenderde vn 
Cauallero como era Pedro de Arrióla, de fu cau- 
da!, nobleza, oficio, y partes, auia deimbiar fus hi- 
jos a curarfe,y a ícruir a fu Mageítad, fin gaftar c 5 
ellos la cantidad que íepidcjmqucdaña Gabriela 
eneraría Moja fin mucha obílentació,afsi el diade 
la entrada como el déla profefsion; y lo contrario 
no es creyblefita Ma{card,conclaos$.n.z2.coníi- 
derando de la calidad de fas perfonas la cat idad del 

gafio,Uegitimo5,dcleg¡t.tut.Montal.inl.7. tit.y. 

lib.4- fori,Gutierr.pra¿l lib.4. q.$*. nu. n.& 16 . 
Garete expenf cap. 13. n.itf.yfiendo tan conocida 

> notoria la de ios dichos San luán, y don Scbaftiá 
de Arrióla , feria hazerles agrauiono imputarles 
por lu ir gallos defta pretefion aun mas cantidad de 

1**1 la 

•r '*• 


daSÍñítf ! f J°* me ? 0,CS,y qu3do fobre fu Iic l^- 

j“ nen ; '°, d r aVUa8Una duda » fe ha diferir en el 

de^oTfuni 8Pl,a " d0 “ ,Uao De| gadillo Cal- 

Dado. ^ rc 3 co ^<í ficcépedidojy auemospro- 

s «bañ¡an eDfu«° a 7 Ue íe ***■ quan poco ,f P¡»ra don 
dolé fer!a> ° S a e § atos »fi «noque hizo (pareció 

Clon de lacrmpaft?a U o e ued U . a T P yr qUC U COn,,Qua - 

l > r ea.6 fbS3SfcS2SÍ^ - de r fvanecida )«*. de- 

defdezia íemejanL a legaci6de lonT^ ¡ ° ^ 
do verdadera L n „ *? i ° • P ollt,co »od lié- 
da efta fu pretófion r» S | u ' r ? Clert ° dcílruia to- 

que auian fucedidoVKm no f 7 ^7* tn ? dre en 
Padre pleno ¡ur e , fi n 7fí 0 fe le ad qoman a fu 

&o,auth.de nup7 juí* jr M * quaoioal vfufiru- 
> afsi era p.S^ f £^ fincci «® ^coll. 4 o 
C|, ccer fu meiora » P^co prouecho,y fi es para 

»o«m relia l uct 1& < i '”T ¡Í! ' , "'"¡<0. 

qoot.difer.jj, j J “° 1 ? 1 '■««nfirina», Parlad. 

fumsinbtc fucctfsia ' * '' ^ Uo í onendi 

*1< C M ex libtr'tt .MatÍenc ¡ni TT » I?" m 'l'°>atitng 

«»P.n.4».in6o.íb“ 

nuhenu '* ¡>Qna alienare ,1>eri¡ ¿¿’ n ^ ul,ceb,t í t ^ttd* 

Prior ‘¡mMfimomjmtn, rúinaJl f “ ‘ tU 0 ? n,ex l<í>tTÍi 
<¡uam [acere, fed L ¡ti,* ¡A ‘ We/ ' #r « ‘oncali. 

“«^concl., aü ^ íbt: C S? m ; 0pÍn -* Í, 'd efe cSdi* 

&> Mier. qu*íí j “ • < ««re e/i 

* 


Ar ticvlo XIII. 


auerfele pr 0metld ®, do " aGrac,a de Arrióla 

P««. de C«ú&¡tí. r ! a ‘ *“>* I medio , 

° el “«nmonio l e dio y entrCj 


el Capitán Pedro de Arrióla por cuenta de legiti- 
mas $Ü303*ducados;defpuesa 29.de luliode 62 5 
eftando enfermo difputo vn rnemorial,y vlt*ma v o 

Juntad ante Alonfo Martínez CauallerOjCómlcn 
de la artillería >y tres teftigos,en que entreoirás co 
fasdize,que fi Letrados declararen que le deue pa- 
gara fu hija D. Gracia los alimentos de flete anos, 
que tardó de darle dote defde que caso ,fe le pa-^ 
guencóformea fu dote, y calidad, fi hutere de que. 
Pretede los menores auerfeles defacar precipuos, 
y pagarlos interefesde elle tiempo. 

1 42, % Lo primero queíc ha fupooer y fundar 

es, que el padre cíVaobUgadoa dar dote alus hijas, 
y es deudor por difpoficioü de la ley, 1. qui iiberos* 
19 alias lxapite,derit.nopt.l,profeaitia. 5 .§.íi fi- 
lias familias ,dotetn¿& §.fi pater,el tercer o, 5 c §.í* a 
piniaous ,de iur. dot. i.obligamur. s * • verb 
vbi gl.de oblig.& a£U.íi fibusfam, ad MacedJ.fi* 
C.de dot.promifil.S.Lp.tit.i 4 * i 5 ***• *• P*í* 
Socio reg. 28 i.Nouel. 6» p.priuil.15, D. Ioan.de 
Balboa, adtu.de libell oblado. 1 p nuni.r 1 4 P tif * 
Barbof in l.i. 4 *p*ex nu.wíolut.mat. O.í ich if it. 

lib.4.tit.3.§.S án.39>&tit,6.§ 2Q,ajL 5.0,2 * .Co- 
nafiusjin d.l.qui libaos, n.i.dc nt nupt & iio.íin- 
gul.epiftolic.qu^ft.y lo eflá en ambos fueros , afsi 
enel contcnciofo,comoen el de la alma,dcc*i Ro 
te Bonon 19. apud Ciclar Barc. 

1*43 if Y aunque escierto, y opinión allan- 
tada, que fe puede obligar a ello iur eaftionis, pues 
es deudor por ley , y de las obligaciones nacen las 

acciones, Scaccia, de iudicijs,lib. 1 .cap 5 o cu . 1 4* 
GaiUib.i.obferuac.cap 61. GiiKen in 1 . ardita, n* 
¿3.C.de edédo,fe íuele dezir, q fe le obligaofficio 
iudicis, dando a entender, que es cortedad de ente- 
dimiento buícar ley, que los conftituya deudores, 
auiendo razón natural que lo di¿te, Aluar. Veíale* 
inaxiom.iurJit.L n .9 &lit.R.n.2é 28. v ai- 

íi qug.ej^a obligación no tenga lu principio, tanto 
de Ja razón ciuil,como de la natural, que nace con 
los mílmos hombres, adonde entiendo pertenece 


*j que muchas vezes la prometen , obligadoTe rlí 

3 kft í STo B ST- to - a,ÍÍB *° 4,le deuen ^ P *ch-Sb. 

¡eoni puedeofauorecerdel Veléyano n ° 6Sa ' 

*4+ S- En efta razón natural ",en e r. f j 
mentoBart.inl.fin m a* ;; -Ü ‘ u ‘ unda - 

inl...o. l8 .foIut m ? t B^ld inT b Sf ‘° d,g - Ale *' 

CA¡Dr.dor.D,DS M ^^ i I “ a,,r í'»fc«v 

& Pofth.t,a6t a c , Anr r * Yf 1 lencií » d * Ubi 

de los modefnosjque Heuan * 7* J^n^uchos 

dotaraunlas bijas efouria *^ UC os P ac ' fc s dcuen 

«»-ur„C¡ n 

laTazódiaaferiuftofuftéríu' e ‘. nceíl *nupt.porq 
que ícan.c. cum habcrec d» * h 'J. 0 jq ua| ei'quiera 

n Ant.Capíc dccif° * U1 j UX * c ' n ® a,r *« 

fi ie Uallaffe l C y,q uc ex preí r 6$ ' de taí foerte.d 

no la deuieramos guardar f ~! ■ ° P r ®híbieifeJ 
Jex,d¡l1in£t <4 , S ardar >‘«t.io C ap.er¡t auten, 

n.io.’nl.i 3-P-naou c!deboTm ^ qUC d ‘ Xo Pí * 

deuia dotarlas, en cafo 6 freír,. at ‘ que cl padre 

bienes aduenticios ,y quehuuieífo * P ? bre ,de J °* 
hijos varones-, porque auien - ad qu<ndo lo« 

padezca de Jas mugieS S,d '•* ^ no íe com- 
Pot.in pig. u t> ere s,l.aísidm S) ad me d. C. qu ¡ 

de enréde! en Jal hSl^íX'ófo”* j do,e » feÍ5 * 
paternal: mas a las que eílá deba^d* Y e podcrio 
d * ‘us padres, na fofo natural fí n ?*■!* potefta d 

d««e,bellif,¡^ é Hugo Dond ll° ¡» 

f °j' da acción ,| "X A t !,b ‘ '*• ^tnm.c.A.y 
* n ® °nio,in 1 . 2 ./, r j e Cobfar,a difucho el ma- 
ia mUia$,de pa£l ñ i " rt ] at .* ' ^hatrcdi,^. filia 
P e /diendofe^ c l e í!kr ° t l Ue,e 'apotra, no lea que 
oficio dotar 1 a 'S Uea darfegunda ¿fieodo fu 
m.UUpt.l.i.j ’ u ^ e í D ‘ 6 * C,decol hboDor.d.|.j ? , c ) e 

“tn dos, de colI.dot.I.*.5.de ill ¡s,de 

COlia 


coll.bon. 1 . ea d ¿¡muran*. C.de coIKGratia.difcept . 
2,i ocn cap.J^^-n^S &cap^^^-an. a.gloUerb. 
©oí,in 1.2,§.quid fi in patris,iolut<mat. Croe, idí- 
dem nu $7 Conftantinus Roger.in tiaft.de dote, 
cap. 3.0 7.Baldusde Baítolioif*inl»i*D.i 37 «f°^** 
mat. De que concluyremos deuerfele dote a doña 
Graciade Arrióla por ambos derechos. 

147 f His füppofitis,digo deucrfe las vfuras, 

q alimentos de dote retardada aunque nb lea pro « 
metida, y del tiempo que ya pafsóquando el padre 
es el deudor de la dote > fi el mando ha fuftentado 
las cargas del matrimonio, porque la promefa ío^ 
lo fe requiere en el eftrano dotante, que es deudor 
por fu gufto,no en el padre , que esfor^ofo ,docc t 
Mar* Giurb.decií.7a»num. x j.vbi cum in pnnci" 
pió i nterejfe recle petere etiam pro mobthbus, UT 
iocáltbus, dixilíet,ex fentcntiaq’, Baldi yVerum ejfefi 
tria concurren! áotis nempé promifsio $ matrimontj contra- 
onerum ¡ubftentatio, retuíiifet anefttt '• Sed loe 
JdaídidiElum intelitgendum puto indotante yoluntariofu 
fUt eft extrañen quinte aiuer t qu afra pro mifsione o bit- 
gatnr % Vulgai i regula , ai in neceffano dotante , dúo 1 <H 
pojleriora frtis efjecenfeorfuia mlla promijfa doteadeam 
tenetur cum legitimo fuointerejje d die , qu matrimontj 
onera JubfUnuit maritus. Y eftos alimentos , o vfuras 
fe deucn ceífante mora , y aunque dando dote fe li- 
bra el padre de los alimentos , no quando no la 
da, conque el marido dando a fu muger alimen- 
tos, no auiendo recebido nada , haze lo que el pa - 
dre eftaua obligado , y afsi con razón deuc cobrar- 
lo, eleganter Surd.c0nf.2i 9 num. 3. ibi . Non c¡t 
gratuita yjura,jed oneroJa,{sr debetur ce f] ante quo% mo* 
rd.Et n.n Xomprobari ttiapote^quia butufmodt Vjur* 
conceduntur m arito ratione alimentos um , qu<e ipfe pitfr 
ta t yxori: natn pattr tenetur filiam dotare, 1? alere,t,qui 
¡iberos, de ritu nupt.l, finX.dc dot • promtfrl, ji quis d li • 
btrisjjf . de lib . agnofe . lictt per dotationem eximatur 

ab o tute alendi , lamen (1 dotes non Joluit non libérate ab 
alimenta: maritus autem,qui yxorem aitt } d¡c¡tur patrer* 
rtlemre ab onere > fuod ei d lege erat iniüElum decen * erg* 


, # , ^ *7 

efí,quol ¡Játeí yfuras [ohidt mérito loco aUmeñtorii, quod 

pr¿eflaretenebjtdY t {k infra,f.i0mi in cafa no$io>quiértt 
eíl cumpatre } caret dubitatione^datur tntrn motilo contra 
patrem aclio negotiortimgeftorim ad peten Jum y furas* 

148 ^ Y mas claramente cflemifmoAucofi 

de al¡mentis,tit.i.q. 41.0.1 6, ibi : Intelligo decifionc 
leftritirendam ejfe adJocerum,eiu$ Dé b<tre Jes, aut aliar, 
fui de iure nuptam alere tenebantur : hi enim etiam nuil a 
data moratenentur alimenta ¡olutrt, quid maritus pr*¡« 
lando alimenta fácil t quod illi facete tcnebatur t (jr eattitn 

negotium ytilitergerit propterea ab eisrepetit in quorum, 
***** (s yúíitatmmmtus y xoripujlitie alimenta >ar¿. 
Uqnoi ¡nyxirtm>C¿* ; : 

j49 % Yerto corre mas vluo en la pretenfio 

de los menores,pacs del tiempo que piden los ali« 
mentosde fu madre era el mifmoen que fu abuelo 
cllaoa alimentando en fu cafa a don Sebaftiaodc 
Amo a, y a no correr masjufticia que la igualdad 
entre hermanos fe les deuen mandar dar. 

dia°que J* 

guen al cafa miento, por eftar la dote dedicada a 

c^s.ca^ubriter.devluris.lñníblam.+a.j^ 

wp*v£ >lu V mat f H “S oDone,,eo «ntn. , ¡b. M . 

cap.+.yefta es lacaufade coattarel paflón con- 

cierto de no pedir dote,in l. n.de paft.dot. Ke di 

"7? •* ontribus matnmonu írpa» 
m» hdot, pie, umque. lo.J.fi f eru ¡, de ¡a ¿ V ‘ 

l.vn.S.cumque.G.dereivxor. aa.dedonde nací 
no poderfe cobrar del marido la dote durante *1 
matrimonio, l.fili*,C.folut.matr. porquefi duran 
los gaftos para que íeintroduxo,l.pater. 7 <í.de¡u? 
dot como le ha de cobrar antes que ellos le acabé? 

J* í Y le pr ueua,de que fegun la ley 2. vbi 

mueer'b'^i'fii* P^ üíl .*^^ c,y * a b? 3 *t¡t.i 3. par.j.la 
“ger , y el filco fon igualmente priutlegiados ,y 

ín * m “§ er |° cra mas,ex l aísidois.ia.C.qui p«r» 
DoneU& Fulgof.ad hanc legem,n.»y alfif* 
.. e deuen «furas luego que a el deudor f* ,e cuna» 
f 0 el Plazo de la paga,aúque acerca d<Uo 00 ay» 
6 ‘ T auidQ 


auido trato de pagarlas, l.cú quidá.í 7. S.fifcUs.5» 
de vfu'is.Donel.ad l.quarou¡s.$. nu.fi. C.de vfuris, 
luego cambié el deudor de la muger le deuera chi- 
ras no teniendo plazo, aunque cd razón de ellas no 
fya auido concierto, y como diximos al principio 
defte, articulo , el padre es deudor de la dote a .fus 
b¡fas:luego el padredeuer 4 .vfuraS|Oaliinéto$dcf' 
des! día quenola pagare., , ,, , . 

• fConfirmakjdequc el deudor de la dote 
qífoobligado fio pafto alguno a las vfuras , y , ali- 
tnenfos deella,*t tenept Bart.Alex. ficalij.» ¿od-fe 
yfurasjdJ.iofuUpaddlut.rnati.AUí.coof.jtf.cofi}» 
vól. Ant.Capic.dcqf.65. 0.4, &,5. y el padre e? 
deqdor cpmOfquída djeho : luegp.efiará, obligado 
a las vfnias y^injcptos del tietppo queja retatr 
Wfiifio qo a. fe d.eojpa 4 s ; dp? año?, qus da pata 4. 
Pasa la UvM f p,wer*a>£.de die iíí^t.ppt mir 

tejk.epteoder, fin,e,l efirañcay 00 en elpadte.vt pul 
ehre fuit tnferpre^atus.Herpjof. in add«ad glol.4. 



1 i * :JJ >*■* ' f * M ha Üv . v«s» RiKUV.iyota que croar 
pirandón luán PelgsdWlot Calderón vend¡o,para 
r n n ar laj oaigas del matrinjpaio con tanta oí- 


«• . 1 9 ■) * • » • c ' '•*•**. m 

tenta^jppcftpjo lo hizo, muchas CCOfoSjy viñas, y 
ad«idadpfe fin grao cantidad , y caufadais deudas, 
es fin duda deuer el, padre alimentos, paliados , vt 
■ *. 7 ?^ >nLJit>crtí$ quos,§ i*deailim« 

Sc 4 *yc^(i cn nueftros termi- 
^Bíi« ua P i?^ t ^ rr ^llcg4r. , 4.pcf totam,pra;cipüC 
Vm 2 tte^^Wfilfsya|>«ap«l^titr.ib#afi«)árr A ‘ 
¡y e^íp^uecb, pa f a que aya auido daño 
etqprgente.requiíito que muchos bufcan,D. Pr»r 

%Réd»qt9quawaf I libq.«apa.o,}.»b.i;l»?e^ 

áifftvi idáptllo, qoodcreJiiori ¡teutufn 

h e, .‘f W atl 0 V‘i^ a 4 <>s folutt ab imito non tft , (y 0 i id 

4*mi*M r ¿mWÍn nrumpéflusfMtr¡t,co»au¡ ¿quité 

wmw miijuuwuis rtddtttiuí pecuniom quuntt 
t^airñfyklmaÁa^u*. exdotáUpecumo pojjtnl <«mr 

■■■-. > *-> » í i:-! «;.■ iiVíiUiist*."i r i ■ : 

lf,n Ji csafsi^ que el padre «¿obligado a 
' T. pagar 


¿i * 4 


qufndo 9 ¿°| S Í h S ! a ? 0í 4«Jwi?rrode f u hija^ 

del ret^bb tíoJ ° d0te V 0Cflá c6fu ^ da ,a ^ 
doeinS yí 7 fccurfo< :5tra el muido daá- 

CapUaí fcm f 2 D T nÍt ? 9 VÍ Y Dda>a W' mit ' 0 el 

C.p¡„„ Pcdlo d^I "OToníl <J,/ pil r<, d di l ^ 

*• 490 . 11 . 4 . r?t r ep f; c ‘5° 2 '9*7* & c. jp 5 .n. *.& 

Í»f5AÍí£uarS^ £?cf' 'n? r ¡*A ^P' 01 »* 

Jecif. , .o ^. & ■■ i o » 0lafc,d P cif.} < 5. & 

cif. ,«.| 0 i e ? 5 ¿„jÍ 7 -> n * <í Jt * R otía Geooen. 

¿1* H¡¿ .4 «i bija d»»rGr^ P y UÍÍ J na-,9 ^ do0d8 

‘«deoc en mandar fe le n*? ’ 1 ond? con fieifa fe 

Mr<íe oueuo por fu tlt'fff °*Í X ° qu , lf ? corrob °- 

Mo*,l.q 05 fi tun)í 
'•', »' waoumiraia^i 

I Pe rí„ ~ V* • * ■•■* * ’t - í.-j-hnn V ' >p, 

¿ * «• büfMM no dií Cdeíac í° n Ia P a bra, -f*rr, 

^ w!q?» gu# *¿i r „ m ^^° ° > P U€ * coma p*d 

n ^8Moa *° P*g* r ** 4 ’ú 


/ 


* 

cífcs finen, de reb.cred.e 1 Cípiu Pedro de Arrio 
la, que no tenia alguna de que valerfe como padre, 
no dando la dote tatdó pagatla:y afsi es lo mifmo 
que fi huuiera dicho, fi Letrados declararen »q los 
morofos deuen pagar eftos alimétos, yo como tal 
mando fe le den de los fíete a ños coforme a fu do- 
te, y calidad, deuiendofe ampliar la volútad de los 
que teílan,como de perfonas cuyo fin es la libela* 
lidad,l.in tefiamentis , de reg. iur y no deuiendofe 
reprehender la piedad del padre,l.i .§.fed fi líber* 

tus.io. ff.fi quid in fraud.patr. 

ART 1 CVLO XIIÍI. 

.a. * ! 

, $ 8 f Aquí me ha parecido aduertir algu- 
nas cofas de las muchas que quedan por efcriuif 
dignas de reparo. Y lo primero digo,que el memo 
rial de bienes capitales que prefentó don Sebaftiá 
de Arrióla, y que dizc licuó fu padre al matrimo- 
nio no merece fe alguna, porque ordinariaméte fe 
hazen por oftentacion, cumpliendo con el adagio 
Efpañol,qdize,no ay cafamiento pobre,&c- fuera 
deqes vn limpie papel , finautoridaddeefcriua* 
no,dia,mes,año$ni lugar de fu o torga mi ét o como 
fe requeria pata tj prouaífe,ex his qux tradit Mal- 
catd.de probat.vol. i. concl. 290. Azeued. ¡ni. 13. 
n ,i6.tit,2 j.lib.4.Recop.Orofc.in 1 . fi qois ex ar- 
gentaris.í.§.fi initium,n.i j .ff.de xdendo,D.Prs- 

íes Couarr.praít.cap.ao.ex n.r.Motla,inempor. 
iuris,i p tie.ti.de fideinftrum.q.9.n. 10 principal- 
mente en ellos Reynos dóde effá dezidido,ex 1. 54. 
vbi Greg.gl. 3.I.1 1 r.tit.S.p.j.l. ij. tit.2j.lib. 4. 
Recop. 

159 j Y en los mifmos términos le faltaron 
otros requifitosefpecialesiy cráneceffar¡o$,puc$ 
la forma de hazer elle memorial era al tiempo de 
celebrar el mafrimonio,prefente D. Mariana En- 
fiqoez,fi era mayor de veinte y cinco años, o fu cu? 
tador , o padre legitimo adminiftrador,fi era roe- 
not,y que ella confeflalle auerfe hallado prefeote. 


y er cierto, y verdadero, delante del numero ba ? f? 

tante de reñigos, y efcriuano , que dielíe fe , vt r e . 
et Palac.Rub.in rubr.de donat.inter. §.6o¡n fia 

Ant.Gom.in 1. n Taur.n. 7 o.Mat¡eo Jn 1. , . K U 
n*m.s».lib.s,Recop.Roder. Suar.tit.de las^gaJ 
Sr M v 14 /^ V W” nb - E /' ri *r*pUcl ' 

i.tan p’a 5 eI 4 Ca P lt f 1 l ufto de ,os bieneí del Ca^ 
pitan Pedro de Arnola,no gouernado por eñe m\ 

monal,íe ha de basar lo que pagó a doña Gabrida 
Ferrer fu madraftra en cantidad de i .q.8oü.mf« J 

montan los que le pagó durante fu vida, y l a cuela 
es llana, y la obligación conña por inñrumém^* 
ico , y el auerlos cobrado por la claufula de ¿ 
feftamento, poder que dio a tuys de Alemán d<.° 
de Pedro de Arrióla de no r cSl" ± 
quedefde i.deEnero baña a8.de Febrero, q m u ,; Q 

d^coní f‘ e ¡k’ V del P ° der ? para cobr *th reña 

do,coDaue e a: ;0aC5 * 3 R ' odr ‘g® de Santaren Ová- 

ft tum en q . P'puan^a notoria, confiado por in- 

«P-cum q*£Í infi° S * l Á Cüm ?u C ‘ bus ’ C ‘ dc P r ° b - 

c6f -4o.CeDhal í °f ’ de cenfibus ’ Rolandi Valí, 
Cache, an íb OfA 47 / 00 j* ,V ° U í * °^ au 'ao. 
&co n f., n 8 ,°a T d . ec,r,Pedemontana -74.n. + .' 

jun.conü í :^ l T U TV ^¡¡a.Sact 

f U, * , ‘W‘49 VOl.I.&Conf.i 8 n . c » 

£ '* >*?. Z ! ,o - f;«o« 

» «i q r. U di» i, d!ú l?'nt 5 f T d " 

“»'» P^cdai. dcbétu,, i” í 

tienen tomada, como esn.^t - * d * fusab “elo* 
»n¡no s ,tradit loan ParUd í arae,een «H>eftrost er 
g°n decif.Lucél , v f quot c 'S* DU »4.Ma- 
J* b -4 RecopiH fi„ P '?T de ,a W * 

^«gar han recibido mas délo qlc S t 0ca , 

X porque 


•> t 

r? 

% ^ 


porqtíedóriió cotifta de tódó lo dicho es incierto, 
y quando no lo fuei a , ni que don Sebaftian vuicife 
lecebido en la emancipación, y en otras ocafionei 
cantidades q han de fer a fu cuenta 9 cffo pertenece 
ad iudicia ordinaria ft miliar ercifcund$ ,y juyzid 
diuiforio donde Jo podía pedir, y a que eftanaperi 
cebi dos >4 . i' * $ ; i . 1 ékc .de co 1 1 . b on . í . x • de cbl 1 . dbf. 
kvt lib t írí L tbl t.ni fe debe admitir, niha4 

55 cr cafo delta ¿i<^pdtdnvbb fiédó liquida ni cier- 
ta 9 nipuditdoVcrificarfe haftá ét juyzio diuifórió¿ 
conque quéd^cBífitúyda^ eb linea de aquellas, quac 
fequiíittntiáliibtc&Cibdagmem', uá Bald.in 1. na ni 
StpOfteái^tfí mrViór. ,: Bírt¿& Aicxani.fi fe. 4 .§¿ 
conjemnátiftif idé W íuBicátá. 1 : ' : 1 

tik? $ f ympciotici no IVhats de ádthitír 

en a ^ 9^ é *3 

dem . 1 3 .ad exhibénd.l 2 si le a quo • »t 3 . $ . fi de tefta- 
memoiard^^qúid tragar. 3. ad Trebell.l. fi liberti* 
rsus.4.de eollüfidctcged:l.Íi quis pecunias. 1 i.vbi 
Barr.C*de^ofiuil : fid;íC.deordi.cogrt¿I.ordinarij¿ 
x!|iG.detéi>eidditat.- V cómpenfationcs'. 14. C. de 

co m p ci fa t ; M o lirí a 3 Pa z , M i e r e s , rclati a Hermof. 
ir*add¿gl.tf.J¿7 tit 4 pVJ.n.i 5 d.Vigíi.ád l.fi.án.22^ 

}il»(ay« 40 mbi 2 @obH . : c J.itt¿l>*Ctfrt.run\cBíaá 34 
J^ciat ;i áiht^cammutsí ¿i.namrálirer.12. n.7 1 . 

deacq polT.qui ¡udicium poflelforium fumman# 
fioaum apprfUti 8 f‘ABt.GómTád^ ié^-s.ÍTaü n. i : 45 * 
1564 ó f =Y-fe- 4 e córamete dé Ja fjniíma palabra, 
p& 0 efáw qa* fé Hatna5Wdwíe/ifd«ed,pich.in roanud. 
¿d‘prax-p.4Ü> r 3ecepto. i 2 n.a.q fe dize JamomSto, 
que queere fi gfcifiica rvb b r e u ífs im ó cfpacio dé ri £4 
po-*bi i$;quo ? d auum,deaqua qüot . & xft , Üfi fer- 
U os .grad e e tfftó d * reo r. 1 .3 . §m i h o r e m 5 d e tfiinor.l.fi 
quisir¿¿8^cbnd]t. &démonítr. porque ia caufá 
de^poíífefeídd'^tUWb clegaritementc interpretare^ 
fuudaswras opitíkfbés* el Dbtor luán de Bálbóá 
tylogrob^o^d Wfctfití c.t.dedauf poíTef.o.í o.) fe 
lm»d&€0$c^uyf Brihlfslfríia^y fumaria mente fin ad* 
iait¡i€«tfp6Í©n*é^opett^ 
e^vpveq V ' (&yt 


H 



****&* <& wSwS*!!? 

Ltdcrf C6 r 1 

™ d * dec4fl *idhbn*iteámtoirMW*ú 

y # '* 2, * 3 - Ma< catd.coocl. jf í#g6*¿ii^i%rt W»^ 

de ,!l°Lb **5 fuertes conjeturas en contrarióle ha 

dieh ®^?t»fti^tíoWtftl^ltSdoslos herederos 1** 

„ 7* as cala M almacwn^t tradir Surd. d.deci^- * S* 
fu i e ó^- auer ^ as conferir , o recebir en co enta de 

&«»na pata igualarte con los deo> as ^ eroBa * 

no*» 
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DOS) como bienes que fueron del di cho Ca pita Pe- 
dro de Arrióla , que teniendo rentas* fueldosde fu 
Magettad,y Talarlos de muchas comifsiones no 
compro bienes algunos , antes vedio muchos ray- 
zes>de que fe ve ayer cóuertido en fu vtil eftos efe- 
tos donSebaflian co la mano que en fucafatcoia. 
i66 y También digo deuerfelesdara los meno- 
res los entretantos, olitis expenfas que pide , pues 
fe les deueo, ex late rradius á Molina , de primog. 
lib.í.c i6.vbi Addicionatoresa n. zp. vfq- ad 38. 
Perro BcnÍQtedi,concl 89. poftdecif.Thoiofanas, 
longo calamo > & pluribus congeflis D. D. loan, 
del CaftilLKb.3.contr.cap,27.per fotum,Ceua)l» 

q. 757 ,án.u 7 .yaunqucrequiereprouan 5 a de po- 
breza no necefsiran de ella ikndoperfonas deca- 
lidad* y que no tienen mas de la herencia de fu ma- 
dre^ efta 00 la t ¡enea pues litigan por cófeguirla, 
y lo que recibió fu madre en dote fueron $U. duca- 
dos en vn juro , y de dios fu Mageflad U íirue de 
la mayor parte de la renta cada ano, con q en gua- 
to ¿ ello queda a arbitrio de los feñores Iucze$ 0 en 
quien lo comete el feñor Cadillo, vbi fup. pr*ci~ 
puea 0.5 * cíxíegq^ef a de^qe ep accion Real do- 
de los bienes poplos fe ^ll^dcupadós por otro* 
no es neccflarioquc conde de pqbfeza:.y en quáto 
a citas entretantos, y Iqi^tóái-articulos^ fueren 
fui natura preuios, % Jb% 4 jB.m^odar.de^ajcba-r'£ii 
embar go , porque (1 Tabre ellos fe admite íuplica 
para la reuifta, veodriaíer entonces fuperfíua fu 
determinación* , : 

i ¿7 f De todo lo dicho en eítas difeurfos 
queda clara la jufticia de los dichos menores , co-* 
mo de ella eíperamos el fucclIo,l. i.ff. de bis qu| 
funtíu»,!. Atril icinus , deferuit. tufticorumprasd* 

Salva id ómnibus, &c. 

: v . 5 )<w Tedn S)el¿ad¡lk 

® ir '** *»• 


